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Introdugao 


Hoje algada a categoria de ciencia, a radiestesia e uma pratica 
milenar criada pelo ser humano em vista da necessidade de desco- 
brir o oculto. Ate ao inicio do Seculo XX, era chamada de rabdomancia 
e definia-se como uma pratica empirica e tambem como mais uma 
forma de advinhagao. 

Rabdomancia e uma palavra de origem grega (rhabdos, vara e 
manteia, adivinhagao), ou seja, adivinhagao por meio da vara. Esta 
era a antiga denominagao da hoje chamada radiestesia. A 
rabdomancia era usada na procura de fontes de agua e jazidas 
metaliferas e, por volta de 1688, passou a ser usada na procura de 
criminosos. 

Os Chineses ja usavam a rabdomancia dois mil anos antes de 
nossa Era. Um baixo-relevo de madeira de 147 a.C. representa o im- 
perador chines Ta-Yu da dinastia Hsia, em 2205 a.C., que tinha a 
reputagao de ser um dos maiores prospectores de agua da Antigui- 
dade, segurando um instrumento parecido com um diapasao. A le- 
genda que acompanha a figura diz-nos o seguinte: "Yu, da dinastia 
Hsia, foi celebre por seus conhecimentos sobre as correntes subter- 
raneas e fontes de agua; conhecia igualmente o principio Yin e, se 
necessario, construia barragens". 

No Egito, foram descobertos objetos que apresentam uma 
notavel semelhanga com os pendulos utilizados nos dias de hoje; 
inclusive um deles deu origem ao que e conhecido hoje como Pen- 
dulo Egipcio, o qual sera objeto de uma explanagao mais detalhada 
num capitulo deste livro. 



Os romanos usaram uma vara em forma de cajado chamada 
lituus como instrumento de adivinhaqao, e a vareta em forma de 
forquilha, obtida de um galho de arvore, chamada de virgula divina 
era comumente utilizada para a pratica da rabdomancia. Durante as 
invasoes romanas, as legioes eram precedidas por portadores de 
varetas cuja missao era encontrar as aguas subterraneas necessarias 
para o consumo das tropas. 

Do final do Imperio Romano ate o inlcio da Idade Media, 
quase nao se encontram references quanto a pratica da radiestesia. 
Em 1518, Lutero condena o uso da vareta radiestesica por achar que 
ela serve de intermediaria para uma rela9ao ilicita com o diabo. 

Em 1521, a obra O Carro Triunfal do Antimonio, de Basile 
Valentin, enumera sete qualidades de varetas que os mineiros aus- 
triacos utilizavam para descobrir as jazidas de carvao ou de mine- 
rais. Segundo Valentin, a vareta era para eles um instrumento tao 
precioso que ficava mantida constantemente presa no cinto ou no 
chapeu. O livro De Re Metalica, do alemao Georgius Agricola, publi- 
cado em 1556, faz o inventario do uso das varas radiestesicas para a 
prospec9ao: aveleira para a prata, freixo para o cobre, pinheiro ne- 
gro para o chumbo e o estanho e, ainda, a vara de ferro para a pes- 
quisa de ouro e prata. 

Em 1693, Pierre le Lorrain, abade de Vallemont, publica 
uma corajosa defesa da arte da rabdomancia intitulada A Fisica 
Oculta, com o subtitulo Tratado da Vareta Divinatoria e sua Utili- 
zagao para a Descoberta de Fonte de Agua, Jazidas de Metais, etc. 
Contrario a teoria dos corpusculos, ele propunha: "ja que certas 
pessoas sao dotadas de uma acuidade visual ou auditiva excep- 
cional, por que nao seria possivel que os orgaos dos sentidos 
ligados ao fenomeno da rabdomancia pudessem ter uma sensi- 
bilidade variavel?" Qualquer que fosse a explicaqao que a cien- 
cia pudesse dar sobre a materia, Vallemont estava convencido 
de que a rabdomancia so poderia ser benefica para a humanida- 
de. No dia 26 de outubro de 1701, a obra de Vallemont foi colo- 
cada no Index Librorum Prohibitorum pela Inquisi9ao. Assim mes- 
mo, ela foi reeditada em 1702 e em 1722, tal o interesse que a 
arte da rabdomancia despertava. No Seculo XVIII, no entanto, 


um numero crescente de padres e abades estudaram o fenomeno, I 
tendo eles mesmos praticado intensamente. 

Em 1798, Antoine Gerboin, professor da Faculdade de Medi- ' 
cina de Estrasburgo, apos contemplar o filho de um amigo brincar 
com uma esfera de madeira suspensa por um fio, teve a ideia de 
amarrar a ponta do fio no dedo do menino, constatando que, apos 
algumas oscila95es, a esfera voltava sempre a posi9§o inicial. Gerboin 
levou a cabo numerosas experiences com corpos suspensos por fios, 
que resultaram em complexas teorias sobre "uma for9a particular 
que existe no homem". O resultado de suas investiga9oes foi publi- 
cado em 1808, sob o titulo de "Investigagoes Experimental sobre um 
Novo Modo de Agao Eletrica O pendulo, como principal in s trumento 
para a pratica do que viria a ser definido como radiestesia, acabara 
de nascer. 


No Seculo XX, a radiestesia emergiu como uma nova ciencia, 
resultado das pesquisas de alguns abades franceses. Em 1919, o aba- 
de Alexis Bouly, em colabora9ao com o tambem abade Bayard, tro- 
cando ideias sobre diferentes etimologias, chegaram 'a junqao de 
duas palavras, uma de origem latina, radius = radio, radia9ao, e ou- 
tra grega, aisthesis = sensibilidade. O termo radiestesia acabava de 
nascer, substituindo a expressao rabdomancia usada ate entao. 

Em 1926, aconteceu em Paris o Terceiro Congresso Intemaci- 
onal de Psicologia Experimental; varias sessoes foram dedicadas a 
radiestesia e seus praticantes. A partir de entao os congressos suce- 
deram-se: 1926, 1929 (cria9ao da Associa9ao Francesa e Intemacio- 
nal dos Amigos da Radiestesia), 1932 (Congresso de Avignon com a 
representa9ao de onze paises), 1933, 1935 e fmalmente, em 1956, o 
Congresso Intemacional de Locarno decide a cria9ao da Uniao Mun- 
dial dos Radiestesistas. 


Natural de Boulogne, o abade Alexis Bouly (1865-1958) foi o 
primeiro superior de um colegio nessa cidade ate 1910 tendo-sido 
entao nomeado paroco na pequena esta9ao balnearia de Hardelot- 
Plage. Foi ai que, um dia, passeando com um amigo praticante de 



radiestesia, uma pequena vareta de madeira apanhada por acaso 
pos-se a vibrar perto de uma fonte de agua. Intrigado com o aconte- 
cimento, Bouly repetiu a experiencia e nao parou mais com a ativi- 
dade que o tornaria famoso mais tarde. 

Mais tarde, Bouly funda a Sociedade dos Amigos da 
Radiestesia, utilizando, entao, a nova expressao por ele criada. 

Um outro abade frances, Alexis Mermet (1866-1937), nascido 
no seio de uma familia de praticantes da radiestesia, originaria da 
Saboya, (iniciou-se muito cedo na arte da radiestesia). A extensao 
de seus conhecimentos e a importancia de seus sucessos no campo 
da radiestesia valeram-lhe o titulo de "principe dos radiestesistas". 
Descobriu numerosas fontes de agua mineral, jazidas de metais, 
pessoas desaparecidas, etc. Em 1919, comegou a praticar a radiestesia 
a distancia (vinte anos mais tarde, Emile Christophe fez preceder a 
palavra radiestesia do prefixo tele: "telerradiestesia", que significa 
radiestesia a distancia), influenciado pela pratica de outros padres 
que descobriam fontes de agua pesquisando sobre mapas; so que 
Mermet estendeu esta tecnica para todas as areas de sua atividade. 
Em 1928, publica Le Pendule Revelateur, mais dois livros em 1938; 
mas foi em 1934 que a Maison de la Radiesthesie edita o famoso 
Comment J'Opere - "Como eu opero para descobrir de perto ou lon- 
ger fontes, metais, corpos escondidos, doengas" - considerado a biblia 
da radiestesia, no qual Mermet declara: "Eu inventei o metodo de 
diagnostico pelo pendulo". Traduzido para o ingles, o livro difun- 
diu os metodos do celebre abade para la das fronteiras da Europa. 

A primeira metade do Seculo XX foi agraciada com o 
surgimento dos mais importantes nomes da radiestesia: os ja referi- 
dos Alexis Bouly e Mermet e, ainda, Louis Turenne, Henry de France, 
autor da primeira revista (1930) mensal de radiestesia, Emile 
Christophe, grande teorico, Gabriel Lesourd, Alfred Lambert, fun- 
dador da Maison de La Radiesthesie, Antoine Luzy, Jean Jurion, 
Joseph Treive, Leon Chaumery, Andre de Belizal, so para citar al- 
guns dos mais conhecidos. 


A pratica da radiestesia nao necessita de nenhum tipo espe 
cial de meditagao, mentalizagao, evocagao ou invocagao. Temores 
em relagao a posturas, atitudes, orientagao, sao absolutamente in 
fundados. Determinadas praticas, como por exemplo acender incen 
so, lavar as maos, usar sal grosso, o uso de determinados simbolo: 
sobre as mesas ou pendurados nas paredes tern mais a ver com su 
perstigao ou com algum tipo de ressurgencia atavica. Qualquer pes 
soa pode praticar a radiestesia, nao sao necessarios atributos especi 
ais para tanto. Mas, a exemplo de todas as demais atividades huma 
nas, uns vao ser melhores radiestesistas do que outros. A 
regra para se obter bons resultados e: praticar, praticar, praticar. 
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i Para a maioria dos radiestesistas apaixonados pela area, 
questao fundamental punha-se no inicio do seculo: efetivamente 
como e por que funcionava a radiestesia? A primeira das hipoteses 
era que o radiestesista percebia "ondas", emanagoes, vibragoes vin- 
das do solo pesquisado. No entanto, esta proposta era de dificil sus- 
tentagao quando se comegou a praticar a radiestesia a distancia so- 
bre mapas. Nos anos 30, Mermet elaborou uma complexa teoria 
radiestesica baseada em onze fatores fisicos passiveis de influenciai 
o radiestesista, nao deixando, no entanto, de afirmar que "c 
radiestesista deveria estar em perfeita harmonia com o objeto de suas 
pesquisas". 

A teoria radiestesica unicamente baseada em causas fisicas 
foi completamente abandonada em 1934 pelo engenheiro frances 
Emile Christophe, baseado no pressuposto de que, se todos os cor- 
pos subterraneos emitem radiagoes fisicas, o radiestesista que nao 
estivesse unicamente concentrado em um so corpo deveria reagir a 
todas essas informagoes de uma so vez. A esta concentragao sobre 
um unico objetivo, Emile Christophe deu o nome de orientagao men- 
tal, e definiu como convengao mental a tecnica segundo a qual o 
radiestesista estabelece um dialogo intemo com seu inconsciente, 
por meio do qual sao definidas as regras de giro positivo ou horario 
do pendulo para resposta "sim", giro negativo ou anti-horario para 
resposta "nao". 



A orientagao mental e o estado de interrogate* necessario 
para se alcazar a resposta desejada, funcionando como um ato de 
"se sintonizar com..."; e a convengao mental, alem de filtro para que 
as respostas sejam somente sim ou nao, promove tambem o correto 
dialogo entre o cerebro e o corpo, para que a reagao neuromuscular 
venba a dar ao radiestesista a resposta desejada. 

Ao longo dos ultimos seculos, muitas teorias foram elabora- 
das na tentativa de explicar o fenomeno radiestesico. Hoje em dia e 
quase divertido ler tais teorias repletas de conceitos estranhos. Em 
razao da grande influencia da Igreja na sociedade medieval e 
renascentista, chegou-se a acreditar que o fenomeno acontecia sob 
influencias sobrenaturais e ate diabolicas. So em 1939, gragas ao uso 
da filmagem em camara lenta, foi possivel constatar que o 
radiestesista promove o movimento pendular por meio de uma agao 
inconsciente, de origem neuromuscular. 

Existem duas tendencias na pratica da radiestesia: a fisica e a 
mentalista. 

A tendencia fisica baseia-se nos conceitos formulados sobre- 
tudo pelos abades franceses Bouly e Mermet. Esses conceitos sao: 
raios, ondas e "cores" emitidos pelos objetos e seres e orientados em 
fungao dos pontos cardeais e do campo geomagnetico. Os 
radiestesistas da tendencia mentalista criticam os da fisica, porque 
muitas vezes o comprimento de onda, a "cor" e o raio fundamental 
caracteristicos de um objeto diferem segundo o operador. A tenden- 
cia mentalista considera que a convengao mental que precede a pes- 
quisa e o que atua no inconsciente do operador, causando as reagoes 
responsaveis pelo movimento do pendulo ou da vareta. 

Os radiestesistas que praticam a chamada "radiestesia de 
ondas de forma" aliam as duas tendencias, sendo chamados de 
fisicomentalistas. 

A fama do abade Mermet impos seu metodo classico de 
radiestesia fisica. Segundo ele, todos os corpos emitem ondas e radi- 
agoes cujo campo de atuagao (campo radiestesico) produz no corpo 
humano determinadas reagoes nervosas que geram uma especie de 
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corrente que se desloca pelas maos. O fluxo invisivel e o que movi- 
menta o instrumento radiestesico. 

Quanto a mim, acredito na real uniao das duas vertentes, 
resultado de vibragoes desconhecidas, mas de origem fisica e de im- 
pulsos de ordem psiquica. A ressonancia que se estabelece entre um 
objeto e seu testemunho e detectado pelos milhoes de celulas vi- 
brando em nosso organismo, o resultado em nosso corpo e umovimento 
vimento fibrilar amplificado pelo brago e mao segurando um pen- 
dulo em equilibrio. 


Algumas teorias radiestesicas: 

RAIO TESTEMUNHO - ou raio de uniao. Todo o corpo emite 
um raio de uniao para outro corpo da mesma especie. Este raio per- 
mite a deteegao a distancia, fazendo uso de testemunhos. 

FADING - muito parecido com o que acontece com a recep- 
gao de radio em ondas curtas nos dias de tempestades, em radiestesia 
existe fading quando as radiagoes se desvanecem e o pendulo entra 
em inercia. O fading ocorre em fungao de alteragoes geomagneticas, 
disturbios radioeletricos, alteragoes atmosfericas, influencias cosmi- 
cas e planetarias, correntes teluricas, sismos, etc. A causa do fading 
tambem pode estar no radiestesista e ser devida a doengas, altera- 
goes psicologicas ou fadiga. Quando isto acontece, a pesquisa deve 
ser suspensa e so reiniciada mais tarde ou em outro dia. 

REMANENCIA- denominagao dada ao resultado da impreg- 
nagao da energia de um determinado corpo sobre o local onde este 
permaneceu por algum tempo. A duragao da remanencia varia de 
acordo com a natureza do corpo e com o tempo em que este esteve 
presente no local. A remanencia pode atingir o terreno, objetos, plan- 
tas assim como o proprio radiestesista e seu pendulo; neste caso es- 
pecifico, ela leva a designagao de impregnacao. A remanencia mais 
forte e a dos metais, depois a das materias organicas e das rochas. A 
materia trabalhada produz uma maior remanencia que a materia 
bruta. 



Acredita-se que a remanencia dura um tempo igual aquele 
em que o objeto que a criou permaneceu no local. 

Para se saber se uma determinada radiagao e real ou 
remanente usa-se a tecnica de Rene Lacroix a I'Henry. Coloca-se uma 
folha de papel branco entre o pendulo e a fonte radiante; se o pen- 
dulo fica imovel, a radiagao e remanente; se girar, provem de algo 
presente no local. 

Os diversos metodos para eliminar a remanencia nao sao to- 
talmente eficazes e variam conforme o objeto atingido. Eis alguns: 
lavar varias vezes o local ; se for um terreno, revolve-lo; usar um 
bastao de enxofre como aspirador de emanagoes nocivas da bons 
resultados em locais afetados, assim como a aplicagao de um ima 
forte que embaralha a onda presente. 

lMPREGNA£AO - Podemos chamar tambem de contamina- 
gao energetica; ela pode ocorrer com os mais diversos objetos, instru- 
mentos e situagoes proprias a pratica radiestesica. Os pendulos po- 
dem se impregnar da energia das pessoas e dos testemunhos utili- 
zados; os testemunhos empilhados a esmo sobre uma mesa permu- 
tam energias entre si, como cartas de taro, cristais, vidros de remedi- 
os e outros objetos. Metodo de trabalho e organizagao, por parte do 
radiestesista, impedirao boa parte deste tipo de ocorrencias. 

Os pendulos de cristal sao particularmente suscetiveis a im- 
pregnagao; podemos atribuir este fato a faculdade de programagao 
tao conhecida dos cristais. 

DESIMPREGNA£AO - Se por qualquer motivo acontecer 
uma impregnagao, use as tecnicas relativas a pratica do magnetis- 
mo: fortes sacudimentos, contato com o solo; isto e valido para o 
radiestesista e para os instrumentos. Esfregar energicamente as maos. 
Sobre a mesa de trabalho, se for o caso, passar saquinho de pano 
com enxofre. 

Quer um conselho? Nao complique, nao faga praticas ma- 
gicas, nao se deixe possuir pela neurose da contaminagao. 
Chaumery e Belizal recomendavam a tecnica do sopro forte sobre 
os in s trumentos. 


Onde quer que vamos hoje em dia, ouvimos todo o mundo 
falar de energia: aquele lugar tern uma energia fantastica, aquela 
pessoa tern uma energia muito ruim, vamos energizar os chakras, 
etc. Curiosamente todos falam de uma energia abstrata, algo (meio) 
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inexplicavel, quando questionados falam de magnetismo, de eletri- 


cidade, ou de algo divino (nao-explicavel). 


O termo energia tern origem no grego " emerges" (ativo), que, 
por sua vez, provem de "ergon" (obra). A etimologia indica que a 
palavra energia implica sempre atividade. A Fisica define energia 
como "todo agente capaz de produzir trabalho". 


Cada tipo de energia possui caracteristicas proprias, como 
intensidade, potencia, densidade, polaridade e outras. A energia 
nunca e criada nem destruida, mas, apenas, transformada de um 
tipo em outro(s). 


A energia magnetica do nosso globo envolve todos os seres 
vivos que nele habitam. O campo magnetico terrestre tern a poten- 
cia de 0,5 gauss e e detectado pelos seres vivos por meio de celulas 
contendo magnetita, a pedra-ima natural. 

O campo magnetico terrestre e distorcido pelo ferro existente 
no concreto armado de nossas residences, o que acarreta uma fre- 
quente carencia de magnetismo para nossos organismos. 

Este fato, aliado a poluigao eletromagnetica provocada pela 
rede eletrica e os aparelhos ligados a ela, e uma importante causa de 
disturbios de saude. 

As chamadas energias sutis ainda sao vistas com desconfian- 
ga pela ciencia oficial. Essas energias transcendem a materia e seus 
fenomenos e, infelizmente, ainda sao mais do dominio do mistico 
que do cientista. 

Os seres vivos possuem bioeletricidade e biomagnetismo, que 
interagem criando um campo bioeletromagnetico. Este campo e o 
bioplasma (terminologia dos cientistas russos) e constitui o chama- 
do corpo bioplasmatico. Este corpo sutil e conhecido pelos misticos 
como corpo eterico, corpo vital, duplo eterico, bah, linqa-sharira, etc. 



O corpo bioplasmatico e que absorve a energia vital atraves 
dos seus centros de forqa (chakras). Esse prana (uma das 
condensagoes do Chi) flui atraves de canais bioplasmaticos (nadis, 
dos iogues) e vai vitalizar o sistema nervoso, as glandulas e, final- 
mente, o sangue. 

O prana (fluido vital) e um principio vital organizador que, 
pelos chakras do corpo eterico, exerce uma profunda a9ao sobre o 
corpo fisico. 

Em 1981 , Rupert Sheldrake, no livro A New Science of fife, 
sugere que os sistemas auto-organizadores, em todos os niveis de 
complexidade - incluindo moleculas, cristais, celulas, tecidos, orga- 
nismos e sociedades de organismos - sao organizados por "campos 
morficos". Em laboratorio, quando se tenta pela primeira vez obter 
determinada cristaliza9ao, esta ocorre num espa90 de tempo razoa- 
velmente longo (por nao existir uma ressonancia morfica anterior); 
a medida que se repete a experiencia, o tempo para se realizar a 
cristaliza9ao vai diminuindo, como se a solu9ao aprendesse a reali- 
zar a cristaliza-la (pela existencia de uma ressonancia morfica cu- 
mulativa). 

O fenomeno da influencia do semelhante sobre o semelhante 
atraves do espa90 e do tempo e chamado de ressonancia morfica. 
Este fenomeno nao diminui com a distancia, como tambem nao 
envolve transferencia de energia, mas de informa9ao. A luz desta 
teoria, podemos entender que a repeti9ao de certos eventos na na- 
tureza nao esta relacionada com leis etemas, imateriais, e sim com 
a ressonancia morfica. A teoria da transferencia de energia nos es- 
clarece como a energia dos testemunhos em radiestesia transmite- 
se a distancia e faz-se presente em qualquer lugar onde desejemos 
detecta-la. 

A radiestesia e um metodo de analise que faz uso da faculda- 
de supra-sensorial do tato para acessar padroes vibratorios nas mais 
variadas frequencias e de fragil potencial, ou seja, tao tenues que 
sao praticamente indetectaveis. Na maioria das vezes esta energia 
limita-se a um conteudo informativo, sem qualquer potencial 


energetico. O radiestesista por seu esfor9o de concentra9ao acessa 
codigos de informa9ao. 

Um dos principals problemas com que nos defrontamos na 
area esoterica e a da aquisi9&o de uma nova linguagem. Como o 
conhecimento esoterico nao e academico e consequentemente nao 
existem escolas regulares ou uma tecnica de ensino padronizada, a 
grande maioria dos estudantes dessas areas costuma interpretar os 
novos conceitos a luz de seus conhecimentos mais antigos ou de 
suas convicqoes pessoais. Temos como resultado entao uma 
corrup9ao do conceito e sua consequente ma aplica9ao. 
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Instrumentos radiestesicos 


A grande maioria dos trabalhos radiestesicos pode ser reali- 
zada com o uso da vareta ou do pendulo, dependendo da situapao 
de uso e da sensibilidade do operador. Existem, no entanto, tipos de 
pesquisa que demandam o uso de instrumentos especificos. 

Para melhor compreensao, dividimos os instrumentos 
radiestesicos em familias: 

Varetas - nesta 
familia incluimos todos 
os instrumentos 
construidos a partir de 
uma ou mais varetas, 
com ou sem molas, re- 
tas ou curvadas, com 
ousem empunhadura; 
exemplo: dual rod, 
aurameter, etc. 

Pendulos - fa- 
milia dividida em duas 
classes: pendulos tecni- 
cos e pendulos para 
uso geral. 





Pendulos par uso geral 


Outros instrumentos - reguas para analise, ponteiros, busso- 
la, botica de remedios etc. 

Vareta radiestesica ou forquilha - o mais tradicional instru- 
mento radiestesico apresenta uma certa dificuldade no seu manejo. 
Ainda hoje e comum no interior do pais os poceiros, ao procurarem 
o local para cavar o pogo, fazerem uso da tradicional vareta. Nestes 
casos, e usada uma vareta feita a partir de um galho fino de arvore, 
bifurcado. As varetas de madeira sao bastante duras para dobrar na 
posigao de uso; por esse motivo, faz algum tempo que sao usadas 
varetas feitas de outros materials. No seculo passado, eram comuns 
as varetas de barbas de baleia; em nosso seculo, passaram a ser 
fabricadas em todos os materiais, do ago ao plastico. 

A vareta deve ser segura com as duas palmas das maos vira- 
das para cima enquanto e tensionada. 

Assim como o pendulo e todos os demais instrumentos 
radiestesicos, a resposta da vareta e baseada na convengao mental 
voluntaria ou involuntaria do operador. 



Dual rod modelo retrain 

A tradigao oral e o conhecimento empirico impuseram ao 
poceiro a convengao mental involuntaria. Ja os cosmopolitas, habi- 
tuados as praticas intelectuais, fazem uma convengao mental pro- 
posital. Mais refinado talvez, mas de resultado identico. 

Temos visto pesquisadores de agua aceitarem dois resulta- 
dos opostos da vara como positivos: para uns a inclinagao abrupta 
para baixo indica o local onde a agua encontra-se; ja para outros, a 
inclinagao para cima representa uma onda tao forte que seguramen- 
te indica a presenga de agua. "Ta vendo, ta vendo, quase arrancou a 
vara das minhas maos", exclama normalmente o feliz poceiro. 

A vara segura sob tensao mantem um equilibrio precario; a 
menor contragao muscular do praticante, tende a fugir da tensao 
movimentando-se para baixo ou para cima, de acordo com a con- 
tragao. 

Este e, sem duvida, um instrumento adequado para a 
prospecgao externa, permitindo caminhar em terrenos acidentados. 
Mostra-se improprio para pesquisa sobre mapas ou testemunhos, 
como e normal em todo tipo de trabalho intemo. 

Dual rod - consta de duas varetas em forma de "L" que, se- 
guras pela perna menor do "L" e mantidas paralelas e na horizontal, 
devem-se cruzar no momento da sintonia. Este tipo de vareta a 90° e 
a preferida por todos os radiestesistas que trabalham na pesquisa de 



desequilibrios teluricos, dentro ou fora das casas. Apresenta uma 
grande facilidade de uso. Basta man ter a empunhadura vertical e as 
varetas horizontais na horizontal. A convengao mental aceita e: cru- 
zamento das varetas indica o sim e o afastamento das mesmas, o 
nao. E ainda possivel acompanhar o deslocamento do par para a 
direita ou para a esquerda, indicando assim o caminho, por exem- 
plo, de um veio de agua. Num dual rod de boa qualidade, o atrito da 
vareta com a empunhadura deve ser minimo, proporcionando, as- 
sim, um instrumento de fina resposta. Para uso externo, recomen- 
dam-se varetas horizontais superiores a 30 cm. Particularmente con- 
sidero este o melhor instrumento dentro da familia das varetas; se 
possivel tenha dois, um grande para exteriores e um pequeno para 
trabalhar em interiores ou locais sem vento. 

Aurameter - este instrumento foi desenvolvido pelo Rev. Verne 
Cameron, radiestesista californiano. O nome foi sugerido por Max 
Freedom Long conhecido antropologo e escritor, por considera-lo ca- 
paz de medir o campo energetico humano. O aurameter reune as qua- 
lidades de outros instrumentos como o dual rod e a vareta, pois per- 
mite movimentos em todas as diregoes. Cameron sempre utilizou este 
instrumento em sua principal atividade radiestesica que foi a pesqui- 
sa de agua. Em 1925, Cameron encontrava-se em Escondido, na 

/ 



California; a necessidade de encontrar um local para perfurar um i 
pogo para agua potavel o fez aceitar um instrumento oferecido por | 
um vizinho: era uma vara radiestesica no formato de "T" com uma 
longa mola que deveria ser sustentada entre os dentes. Cameron 
nao so encontrou agua como aperfeigoou o instrumento. O original 
americano e bem maior que o similar brasileiro, mais pesado, e com- 
porta duas molas, sendo uma delas dentro da empunhadura. 

O aurameter vem sendo usado na detecgao de chakras, aura, 
etc., para quern domina o conhecimento da anatomia sutil do ser 
humano, este instrumento e particularmente adequado a demons- 
tragao destes fenomenos, pela rapidez da resposta. Maneja-lo e bem 
facil. Um radiestesista treinado tern a faculdade de detectar tudo o 
que esta oculto; esta e alias a finalidade perspicua da radiestesia. 
Um mau radiestesista encontra o que nao existe ou o que deseja 
encontrar. 

Assim como os demais instrumentos, o aurameter assinala 
por convengao mental o que o operador venha a detectar. Tern o 
inconveniente de o cabo ser uma continuagao horizontal da vara, o 
que obriga a uma posigao meio desajeitada da mao, causando as 
vezes desequilibrios involuntarios. 

Lobo-Antena de Hartmann - foi inventada pelo Dr. Ernst 
Hartmann e serve exclusivamente para detectar a rede geomagnetica 
por ele descoberta e que leva seu nome. Seu desenho esta baseado 
em uma harmonica desta rede. Realizada a partir de um vergalhao 
de latao de 5 mm de diametro e um metro de comprimento, este 
instrumento e bastante dificil de manipular em fungao do peso. Tra- 
balha por convengao mental. E manti- - 
do projetado para a frente, maos aber- • 
tas, a esquerda virada para baixo e i 
direita, para cima. Sendo a mao direi-- 
ta, no caso dos destros, a mao da rea- ■ j 
: gao, ela provocara um > 

projetando a antena para a direita. 
quando ocorre a detecgao. 



Antena de Lecher - Ernst Lecher foi um fisico alemao (1856- 
1926) que demonstrou em 1890 que a velocidade da onda eletro- 
magnetica e sensivelmente igual a da luz no vacuo. 

O tipo de antena de Lecher usada em radiestesia foi desen- 
volvida pelo fisico alemao Reinhard Schneider, ela e formada por 
dois fios unidos em uma das extremidades por um cursor deslizante 
ao longo dos dois fios. Regulando-se com precisao o cursor e esta- 
belecida a sintonia para um dado comprimento de onda, na faixa 
dos 9 gigahertz. Esta onda induz correntes de Foucault suscetiveis 
de tomar a antena de Lecher sensivel as forgas de Laplace (a energia 
eletromagnetica e convertida em efeito mecanico). 



O modelo de antena de Lecher para radiestesia mais di- 
vulgado e aquele desenvolvido pelo frances Jacques Barette. Acom- 
panhe na foto a indicagao dos componentes: 


1 - corpo em PVC com regua medidora, os dois fios Lecher 
unidos, o cursor deslizante e os parafusos de fixagao das 
empunhaduras ; 

2 — empunhaduras; 

3 — fio magnetico, polo positivo na extremidade dobrada, a 
inserir na empunhadura esquerda; 

4 — filtros coloridos, nas cores verde, vermelho e azul; 

5 — colmeia em aluminio para teste de substancias, ou a ser 
usado como "terra"; 

6 - fio para ligagao entre a empunhadura esquerda e a col- 
meia de aluminio; 

7 — anel aberto para pesquisas na aura. 

O repertorio de indices para uso com a antena de Lecher foi 
elaborado por cinco pesquisadores: Varia, Schneider, Schwetzer, 
Grassman e Kunnen. Estas listas nao estao limitadas aos numeros 
ate agora obtidos, voce mesmo podera elaborar novos indices com 
base em suas pesquisas. 

As listas tradicionais abrangem os seguintes temas: 

a) indices para orgaos e doengas do corpo humano; 

b) indices para geobiologia; 

c) indices para bioenergia; 

d) magnetismo e terapia espiritual. 

Comece seu aprendizado com a antena afixando o valor de 
5,7 cm para o norte magnetico: deslize o cursor da antena ate esta 
medida, segure a antena com as palmas das maos viradas para cima 
e em uma posigao que lhe seja confortavel. Concentre-se mental- 
mente na diregao em que se encontra o norte magnetico enquanto 
gira lentamente sobre si mesmo em sentido horario. Em determina- 
do momento, a antena comegara a ficar pesada e inclinar-se-a para 
baixo. Confira com uma bussola se efetivamente voce conseguiu 
detectar o norte magnetico. A forma de utilizar a antena e a mesma 
para qualquer outra questao. 

A antena de Lecher requer um treinamento bem cuidadoso 



para se obter resultados, mas o praticante sera recompensado pela 
precisao que o instrumento oferece, apenas comparado aos resulta- 
dos obtidos com as maquinas radionicas, bem mais caras e mais com- 
plexas, ela permite analises biologicas detalhadas e de emissoes do 
subsolo. Possibilita substituir a vareta tradicional e o lobo-antena de 
Hartmann. Um instrumento de pesquisa com escala numerica in- 
corporada, minimiza a quantidade de acessorios a serem utilizados 
durante o processo de pesquisa ou analise. 

As listas de indices da antena acompanham o aparelho 
original frances, voce tambem podera encontra-las ja traduzidas em 
nosso livro Radiestesia Clctssica e Cabalistica. 

A definigao de pendulo e: uma massa suspensa por um fio 
(flexivel). Assim sendo, qualquer objeto de qualquer material 
suspenso por um fio pode ser usado como pendulo em radiestesia. 
Para trabalhos externos, da-se preferencia a pendulos mais pesados, 
ja que o vento e as irregularidades do terreno atrapalham sua oscila- 
gao normal. O pendulo deve ser simetrico e sua cor deve ser a do 
proprio material; no caso de ser pintado, a cor deve ser neutra, ja 
que as cores influenciam a pesquisa radiestesica. O fio de suspensao 
pode ser de algodao, linho ou de fibras sinteticas, sempre em cores 
neutras, ou ainda uma fina corrente metalica. O pendulo prumo, 
pontiagudo, metalico e o mais recomendado, pois pode ser usado 
na maioria dos trabalhos, especialmente sobre mapas, plantas ou 
graficos, pois sera mais facil a correta identificacao do ponto por ele 
indicado. 

Pendulos para uso geral - um pendulo pode ser feito de ma- 
deira, metal, vidro ou plastico. Se bem que relativamente novo, o 
plastico ou qualquer tipo de resina sintetica pode perfeitamente ser 
usado para este fim. 

Pendulos de ferro sao particularmente sensiveis a campos 
magneticos, enquanto os de cobre sao sensiveis as variagoes de cam- 
po eletrico, por mais simples que sejam. 

Voce podera sentir que esta afirmagao contradiz a explica- 
gao sobre os efeitos dos varios tipos de pensamento, porem ela se 


tornara clara mais tarde. Para o momento, esta explicagao devera 


O pendulo deve estar suspenso por um fio de seda, algodao, 
linha de nailon ou uma fina corrente. Qualquer que seja o material 
do fio e aconselhavel eliminar a torgao, encerando-o retorcendo-o, 
etc., afim de que, quando se suspender o pendulo, este nao entre em 
giro sobre si mesmo. 

E recomendavel que o iniciante em radiestesia procure um 
pendulo simples para comegar suas praticas; um pendulo esferico de 
madeira ou um piao-agulha metalico serao os mais adequados entao. 

Nossa proxima etapa sera aprender como usar o pendulo e 
como interpretar os seus movimentos. Partindo do principio que a 
pergunta formulada sempre e binaria, nada mais logico que reduzir 
a resposta tambem a codigos binarios. Exemplo: Posso comer esta 
fruta? A resposta e sim ou nao. Fulano alcangara a meta inicial pro- 
posta? E sim ou nao. 


Seguramente, antes de comegar a trabalhar com o pendulo, 
voce estara tornado por um sentimento de curiosidade e inseguran- 
ga, e estara se perguntando: sera que sou capaz de praticar a 
radiestesia, sera que tenho dons especiais para tal exercicio? Relaxe. 
A grande maioria das pessoas pode praticar a radiestesia! Claro que, 
como qualquer outra atividade que necessite de habilidade, alguns 
serao mais bem sucedidos que outros, por exemplo: qualquer pes- 
soa pode tocar violao. Alguns raros terao grande dificuldade e o 
farao sem arte, mecanicamente; a grande maioria tocara, sem mais, 
e alguns farao do instrumento sua forma de expressao. Tudo bem, 
voce se dira, mas a musica e algo tangivel, e a radiestesia como e que 
funciona? A mais simples explicagao fisica que podemos oferecer, 
que ira satisfazer as nossas necessidades no momento, e a seguinte: 

1-0 corpo humano, conforme conhecimento geral, possui 
um campo energetico ao seu redor. Este campo (chamado aura) es- 
tende-se por alguns centimetres ate alguns metros, e pode ser medi- 
do por meio de instrumentos fisicos. 

2 - Igualmente, a Terra possui o seu proprio campo magneti- 
co, que tambem pode ser medido por instrumentos fisicos. 



3-0 campo eletromagnetico (aura) humano esta submerso 
no "campo ambiental" ou campo magnetico. 

4 - Ha uma interagao entre os dois campos. Assim, qualquer 
coisa que acontega em um ira afetar o outro. 

5 - Se o campo eletrico humano e perturbado, mudangas sao 
registradas de algum modo pelo sistema nervoso, e isto por seu tur- 
no cria um efeito no sistema neuromuscular. 

Este efeito e, entao, demonstrado pelo pendulo ou outros ins- 
trumentos radiestesicos apropriados. 

A partir deste ponto, voce ira entrar num mundo onde o sen- 
tido extra-sensorial do tato e mais importante que qualquer um dos 
outros sentidos. A tecnica radiestesica deve obrigatoriamente ser 
praticada dentro da mais estrita observancia de normas definidas, 
pois nao se trata de uma pratica fruto de alguma imaginagao fertil, 
mas de uma realidade definida. 

A radiestesia tende a criar dois tipos de comportamento dis- 
tintos: ceticismo ou uma crenga exagerada. 

Se voce esta tentando descobrir alguma coisa, nao deve dei- 
xar os seus pensamentos interferirem. 

Quando voce segura um pendulo corretamente, isto e, entre 
o indicador e o polegar da mao direita (se voce for destro) ou da 
mao esquerda (se for canhoto) , o pendulo comegara a se mover. 
Isto posto, vamos codificar as resposta de nosso pendulo: giro para 
a esquerda (anti-horario) = nao, resposta negativa. Giro para a di- 
reita (horario) = sim, resposta positiva. Oscilagao em qualquer di- 
regao, nao se obteve resposta; reformular a pergunta ou refaze-la 
mais tarde. 

Voce devera segurar o pendulo entre o indicador e o polegar, 
deixando o fio ou a corrente que sobra preso com os outros tres de- 
dos contra a palma da mao. O brago devera estar ligeiramente sepa- 
rado do corpo, o cotovelo mais baixo que o pulso. A mao estara um 
pouco inclinada para baixo. 

Voce nao deve apoiar o brago na mesa, mas podera faze-lo 
sentir-se cansado. 

A partir deste momento, voce estara usando o seu corpo como 


um instrumento de detecgao, devendo, portanto, permanecer calmo I 
e trabalhar de uma forma metodica. 

Nunca imprima movimentos bruscos ao pendulo na tentati- 
va de obter uma resposta mais rapida. Todo o processo de resposta 
demora normalmente, para um iniciante, entre 5 e 20 segundos. Nao 
esquega que o movimento de sua mao deve ser involuntario. 

O pendulo nao possui vida propria. Simplesmente amplifica 
os seus movimentos neuromusculares. Estes movimentos refletem 
o mundo interior do ser humano. 

Pendulos tecnicos - na familia dos pendulos tecnicos, encai- 
xam-se todos aqueles utilizados para fins especificos. 


Pendulo testemunho -confeccionado em qualquer material 
madeira, plastico, metal, possui 
uma cavidade interior (fechada 

com tampa rosqueada) onde se A X 

pode colocar um testemunho, fa- A Q 

cilitando a pesquisa. O mais co- 
nhecido pendulo testemunho e 

o do abade Mermet, em formato qf* . j 

de pera. A insergao do testemu- Hi J) 
nho no interior do pendulo faci- 
lita a sintonia do operador com 
o objeto da pesquisa. Esta prati- 
ca e particularmente util na bus- 
ca de minerios sobre mapas, a 
distancia. Alguns radiestesistas, 
em fungao de suas caracteristi- 
cas pessoais, acabam criando 
uma metodologia de trabalho 
que lhes e particular; por esta ra- 
zao, para alguns deles, e indis- 
pensavel o uso de pendulo tes- 
temunho em suas pesquisas. Testemunho Cilfndri, 



Pendulo egipcio - copia de um pendulo em 
gres (ceramica vitrificada na massa) encontrado 
em uma camara funeraria no Vale dos Reis. Para 
se obter uma equivalencia a densidade do gres, 
este pendulo torneado em pau-ferro e reforgado 
em seu interior por um pequeno peso de chumbo, 
o que lhe permite atingir o peso de 22 gramas do 
original. E extremamente sensivel e, por isso, 
muito util em biometria e radiestesia mental. E 
neutro, pois nenhuma emissao pode impregna-lo. 

Quando girado intencionalmente no sentido ho- 
rario, emite a onda desejada. Sua qualidade supe- 
rior aos demais advem do fato de se sintonizar 
com duas harmonicas da onda pesquisada. Isto 
acontece em virtude de sua forma; por esta razao, 
para que um pendulo egipcio tenha estas quali- 
dades e indispensavel que seu desenho seja exce- 
lente. 

Nao irradia a onda do chumbo - Contraria- 
mente ao que se poderia supor, o pendulo egipcio 
nao emite a onda do chumbo; a irradiagao pro- 
pria de sua forma anula as ondas do metal (No 
caso, foi usado o chumbo como lastro, pela sua disponibilidade como 
"chumbo para caga"). 

Este pendulo requer um certo dominio da radiestesia para 
seu manejo adequado. A altura inadequada do fio de suspensao pode 
levar a erros. Recomendo um modelo exatamente igual ao da foto 
(parecido nao e igual !!); nao leve em consideragao o nome que o 
fabricante da a cada modelo. 

Pendulo universal Chaumery-Belizal - detecta as ondas de 
forma do espectro diferenciado e e emissor. E sem duvida o instru- 
mento radiestesico para detecgao mais complexo e dificil de manu- 
sear. Ele data de 1936, fruto da criatividade genial de L. Chaumery. 

Apresenta-se como uma esfera de madeira rigorosamente 
equilibrada, diametro de 60 mm e peso de 125 gramas. Finamente 




ranhurados dois meridianos: um i 
eletrico, o outro magnetico, e um | 
equador sensivel as vibragoes eletro- 
magneticas. Um alga de latao liga os 
dois polos, sua mobilidade permite 
a exploragao de todos os pontos da 
esfera. Sobre esta alga, e fixado o fio 
de suspensao, que possui uma 
regulagem micrometrica para a al- 
tura. Duas pequenas massas metali- 
cas, fixadas na altura do equador, em 
conjunto com uma pilha radiestesica 
de quatro elementos, reforgam as po- 
laridades e impedem sua inversao 
quando sob a agao de uma onda de 
forma potente. 

Operar o PU nao requer ne- 
nhuma intervengao mental, ja que o 
instrumento entra em sintonia ime- 
diatamente com a energia a detec- 
tar. Para a boa utilizagao do PU, faz- 


se necessaria uma grande pratica com a radiestesia; os neofitos amar- 


garam com os continuos insucessos. 


Pendulo de cone virtual (Chaumery-Belizal) - Belizal nutria 
um carinho especial por este instrumento. "Este pequeno pendulo 
de laboratorio e um dos mais preciosos e, pessoalmente, so nos ser- 
vimos dele para os diagnosticos sobre prancha anatomica." 

Este instrumento e composto de uma tira de madeira arre- 
dondada; um lado achatado tern impressas as doze vibragoes do 
"equador Chaumery-Belizal" e as duas extremidades acabam em 
forma de cone. Um disco de maiores dimensoes, calculado em rela- 
gao, desliza na tira das vibragoes-cor, estabelecendo, deste modo, 
um cone ficticio, mais curto ou mais longo. 

Tres regulagens no fio de suspensao lhe permite detectar on- 
das vitais (biometria), tambem onda astral, ondas de forma e ondas 



das cores. E possivel a utilizagao sem regulagem, mas, uma vez fei- 
ta, consegue-se uma operagao mais facil em qualquer um dos niveis 
utilizados. A calibragem deste pendulo deu origem a tentativas er- 
roneas as mais variadas. 0 metodo que passo a seguir e o que acom- 
panhava o instrumento quando este era produzido e vendido pela 
Livraria Desforges, de Paris, quando esta detinha os direitos literari- 
os e da comercializagao dos produtos Chaumery-Belizal. 

Coloque o disco em V+, sus- 
penda o pendulo pelo fio, segurando 
entre o polegar e o indicador com os 
dedos na vertical virados para baixo, 
a dois centimetros do cone superior; 

, I mantenha o pendulo nesta posigao 

|\ sobre a palma da mao livre. Esta e 

uma operagao bastante delicada, que 
deve ser feita em absoluta tranquili- 
dade e repetida tantas vezes ate a to- 
tal certeza do resultado obtido. Se o 
pendulo nao girar, deixe escorregar 
um pouquinho de fio, lentamente; va 
repetindo esta operagao tantas vezes 
ate que o pendulo gire. Assim que 
obtiver um giro franco para a direita, 
faga neste ponto de suspensao um no 
solto. Como ja disse, repita esta ope- 
J ragao tantas vezes ate ter a certeza ab- 
soluta da localizagao exata do no; ago- 

I ra pode apertar o no. Qualquer ser 
humano nao portador de doenga gra- 
ve, degenerativa emite naturalmente 
V+. Bom, voce acabou de fazer o pri- 
meiro no, o no de biometria. Vamos 
agora encontrar o local do segundo 
no, aquele para ondas de forma. Pe- 
Penduio de Cone virtual gue uma replica da grande piramide 

e alinhe um de seus lados pelo eixo 


norte-sul Do apice para fora, a piramide emite V+, e so colocar o 
pendulo de cone virtual sobre o apice e repetir a operagao anterior, 
segurando o fio acima do primeiro no. Quando o pendulo entrar 
em giro, faga o no no ponto de suspensao encontrado; repita toda a 
operagao tantas vezes quanto julgar necessario. O terceiro no desti- 
na-se a sintonia de ondas cor do espectro visivel. Mais uma vez va- 
mos repetir o metodo usado nas duas vezes anteriores, colocando o 
pendulo desta vez sobre uma amostra fisica de verde, por exemplo 
feltro verde de um quadro de avisos, ou sobre um pedago de cartoli- 
na "verde-garrafa". 

Suspendendo o pendulo pelo no do meio e com o disco no V- 
inferior, ele entra em ressonancia 
com as correntes de agua 
teluricas nocivas. O V- superior 
detecta a nocividade de cavida- 
des ou falhas subterraneas. 

Pendulo equatorial-uni- 
dade (de Jean de La Foye) - ba- 

seado na palavra hebraica unida- 
de, este pendulo esferico com 60 
mm de diametro permite detec- 
tar as duas fases do espectro das 
ondas de forma, magnetica e ele- 
trica. 

Nao requer nenhum tipo 
de ajuste para uso imediato, e 
mais facil de usar que o pendulo 

Pendulo Equatorial-unidade 

universal. Nao e emissor. Este 

pendulo so pode ser usado com eficiencia por aqueles que domi- 
nam a detecgao de telurismo e das polaridades (positiva, negativa, 
altemativa e neutra) com o pendulo comum. E um excelente instru- 
mento para dirimir duvidas ou ampliar o leque da pesquisa. Sus- 
pendendo o pendulo pelo lado dos furos, detecta-se a fase magneti- 
ca benefica e do lado oposto a fase eletrica, prejudicial. O cursor a 
altura do equador permite fazer a selegao da cor a detectar. 




Pendulo cromatico 
Mindtron - criapao de Antonio 
Rodrigues, permite a detecpao 
das doze cores do espectro de 
ondas. Diferencia-se dos de- 
mais pendulos cromaticos por 
sua simplicidade de execupao, 
boa distribuipao de peso e faci- 
lidade de manuseio. Pode ser 
utilizado em substituipao ao 
pendulo de cone virtual. 


Pendulo cilindrico - criapao de Jean de La Foye, indicado 
para uso geral; duas ranhuras paralelas e equidistantes do furo cen- 
tral asseguram a despolarizapao do material com que foi confeccio- 
nado o pendulo. 


Quando usado em radiestesia 
cabalistica ou iconica, na detecpao das 
chamadas emissoes dinamicas e das 
ondas do campo vital, este pendulo 
deve ser completado com uma "cami- 
sa" confeccionada em papel branco, 
presa a volta do pendulo por meio de 
um elastico ou colada; a "camisa" por- 
tara a palavra, o simbolo, etc. objeto da 
pesquisa; neste caso, o furo do fio de 
sustentapao e passante, permitindo as- 
sim segurar o pendulo por qualquer 
um dos dois lados. 



Outros instrumentos 


Ponteiros - boa parte das vezes em 
que se faz uma pesquisa sobre um grafico, 
planta ou foto, toma-se necessario apontar 
um determinado lugar sobre os mesmos. 
Os ponteiros mais recomendados sao os de 
cobre ou de ferrite; uma das pontas deve 
ser afiada, de maneira que fique parecida 
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com um lapis. 


Ponteiro metalico 


Bussola - instrumento indispensavel, quando ha uso de dis- 
positivos que requeiram orientapao. Adquira de preferencia uma bus- 
sola com uma caixa grande; o conjunto permite uma melhor aferi- 
pao do norte procurado. 



Biometro de Bovis - ou regua biometrica. Desenvolvida pelo 
radiestesista frances Antonie Bovis, suas varias escalas permitem 
aferir diferentes valores, alem, claro, da escala original ou biometrica 
baseada em angstroms , medida de comprimento de onda. Qualquer 
analise radiestesica deve ser quantificada, mensurada, avaliada se- 
gundo um padrao numerico, referencial, que permite estabelecer 
comparapoes. 


Existe um numero bem grande de dispositivos radiestesicos 
para os mais variados fins, desde pendulos, passando por multiplas 
varetas, e ate alguns aparelhos com alimentagao eletrica. 

Alguns instrumentos radiestesicos so dao resultados excep- 
cionais nas maos de seus inventores e de algumas raras pessoas que 
se sintonizarem bem com o processo mental que deu origem a ela- 
boragao do instrumento. 

E indispensavel a boa qualidade dos instrumentos 
radiestesicos, que apresentem uma execu 9 ao esmerada e que suas 
formas sejam reprod^oes exatas dos originais. 



A atitude mental e a pratica radiestesica 


A Psicologia antiga acreditava que toda a vida mental era 
um fenomeno consciente. Porem o medico Sigmund Freud, no ini- 
cio de 1900, revolucionou o mundo, com sua descoberta do incons- 
ciente. Este novo conceito trouxe luz para o conhecimento dos me- 
canismos do funcionamento mental patologico ou normal. Sabe- 
mos hoje que nosso inconsciente pode conter informa 9 oes a respeito 
de quase tudo o que nos cerca. 

Em radiestesia, uma boa atitude mental e fundamental para 
a pratica radiestesica; todas as respostas sim e nao estao contidas 
em nosso inconsciente, e por meio atraves de uma reagao 
neuromuscular, refletida nos aparelhos radiestesicos, podemos 
acessa-las corretamente. 

Para alcazar uma boa atitude mental, e necessario desli- 
gar-se do mundo consciente para podermos nos conectar com o 
inconsciente, e para conseguirmos isso faz-se necessario que to- 
dos os musculos do corpo relaxem, assim como a mente; para tan- 
to, existem varias praticas. Vamos compreender tambem que exis- 
tem varios niveis de relaxamento, que variam dos mais suaves 
ate os estagios de hipnose profunda. Para a boa pratica da 
radiestesia, e apenas necessario um relaxamento bem suave, po- 
rem o suficiente para desligarmos o consciente. Nao devemos 
promover relaxamentos mais profundos, pois na radiestesia, se 
de um lado precisamos estar relaxados para liberar o mundo in- 
consciente, do outro lado precisamos ter aten 9 &o na nossa busca 
radiestesica. 



Mesmo para o praticante da chamada radiestesia fisica, e de 
suma importancia o perfeito dominio de sua mente e consequentes 
emo9oes durante todo o processo radiestesico. 

O sentido radiestesico e inato no ser humano e o radiestesista 
apenas o tern mais desenvolvido devido a um treinamento sistema- 
tico. Este sentido funciona intuitivamente e deve ser expurgado o 
maximo possivel de intromissoes do intelecto e da imagina9ao. O 
radiestesista usa o intelecto na forma9ao das questoes e na avalia9ao 
das respostas e usa a intui9ao mediante a faculdade radiestesica. A 
radiestesia faz uso da faculdade supra-sensorial do tato. As respos- 
tas obtidas originam-se do proprio operador (do inconsciente), do 
inconsciente coletivo, ou do akasha, conforme o objeto da questao. 

Cond^oes a observar-se para a pratica da radiestesia: 

a) Perfeita postura fisica na manipula9ao do instrumento 
radiestesico. 

b) Nao trabalhar sob a a9ao de fadiga mental ou fisica, esta- 
dos emocionais ou doen9as. E aconselhavel um estado de relaxa- 
mento fisico. 

c) Evitar influences fisicas, psiquicas ou espirituais de pes- 
soas susceptiveis, hostis, doentes, negativistas ou emocionalmente 
desequilibradas. 

d) Evitar trabalhar em ambiente perturbador ou hostil. 

e) Verificar se a questao e legitima. O objetivo da pesquisa 
deve ser bem definido e o radiestesista deve concentrar toda a sua 
aten9ao e vontade na busca de um resultado eficaz. 

f) Interference mental consciente. Alcazar um estado de 
imparcialidade em rela9ao ao tema abordado que possa influenciar 
negativamente o operador. 

g) Elsar um pensamento claro, formulando a questao sem 
qualquer ambiguidade. Elsar as palavras mais adequadas, visando 
expressar o mais claramente o pensamento desejado. E muito im- 
portante fazer apenas uma pergunta de cada vez, a qual devera ser 
expressa de forma simples, com um sentido bem definido, sem am- 
biguidades. Se tal pergunta for feita de uma forma tranqiiila, ela 
passara para a sua MENTE PRE-CONSC 1 ENTE. 


h) Estado de interroga9ao mental - este estado e o resultado I 
da forte vontade consciente do radiestesista de conhecer as respos- I 
tas para o assunto analisado. Esta forte auto-sugestao toma o opera- \ 
dor sensivel as energias oriundas do objeto, facilitando o dialog o 
mente-corpo, por meio da rea9ao neuromuscular que acionara o ins- 
trumento radiestesico. 

i) Execu9ao da pergunta previamente formulada. Falada ou 
mentalmente. 

j) Conven9ao mental - e uma conven9ao que o operador esta- 
belece consigo para que os instrumentos respondam segundo um 
codigo preestabelecido. Este ato e de fundamental importancia para 
a radiestesia. Cada vez que for executar uma pergunta, deve faze-lo 
da seguinte forma: posso comer este fruto? se puder, gira para a di- 
reita; se nao puder, gira para a esquerda. Este processo deve ser re- 
petido todas as vezes que fizer alguma pergunta, ate que sua mente 
se habitue a que a resposta positiva e para a direita e a negativa para 
a esquerda. Depois de algum tempo sua mente passara a responder 
automaticamente. Este periodo de treinamento variara conforme a 
frequence de trabalho. 

l ) Estado passivo de espera - e um estado em que o operador 
elimina por completo a no9ao do mundo exterior, persistindo so- 
mente a ideia e a visao do objetivo da pesquisa. Este estado de neu- 
tralidade subjetiva e o que permite a sintoniza9ao e capta9ao das 
respostas procuradas. Tal estado e mais facilmente obtido com as 
praticas de medita9ao e relaxamento. 

m) Usar o intelecto para verificar o sentido das respostas. 


Durante prolongados periodos de detec9ao, o pendulo pode- 
ra ocasionalmente parar, devido a um estado de satura9ao do opera- 
dor (fading ). Nos acreditamos que isto acontece por causa de alguma 
forma de fadiga, marcando o limite da sensibilidade do radiestesista. 

Este limite pode variar conforme o estado do operador, e voce 
nao deve tentar realizar trabalhos serios de detec9ao quando estiver 
doente, fraco ou cansado. 

Nosso proximo passo e escolher o comprimento adequado 
para o fio. Segure o pendulo com aproximadamente 4 cm de fio, 



coloque-o sobre a palma da mao livre, espere que entre em rota9ao; 
caso isso nao aconte9a, solte mais 1 cm de fio; repita esta opera9ao 
ate o pendulo girar. Refa9a todo o exercicio para confirmar a altura 
encontrada. Normalmente ela situa-se entre 8 e 12 cm. Trabalhando 
com energias tao tenues como as que o radiestesista detecta, alguns 
fatores ganham uma importancia maior. E o caso do conjunto pen- 
dulo-operador que, quando em sintonia, estara nas cond^oes ideais 
para a pratica. 

Tendo decidido qual sera a sua pergunta, segure o pendulo 
sobre o testemunho e formule a primeira questao. Cuidadosamente, 
marque o seus resultados para sim, nao, nao sei. Se tiver duvidas 
quanto aos resultados, descanse um pouco e depois tente novamen- 
te em diferentes horarios do dia. 

Tendo descoberto como o seu pendulo reage, vamos coloca- 
lo a trabalhar. Vamos realizar uma experiencia que o habilitara a 
checar o seu proprio estagio de progresso, alem de incrementar a 
sua confian9a. 

Primeiro, contudo, devemos preveni-lo de que os primeiros 
resultados podem ser confusos, as vezes. Isto contribui para tomar 
suas tentativas mais dificeis, estando distraido ou nao formulando 
as perguntas de forma apropriada ou estando cansado. 

Sugerimos que continue realizando os exercicios ate que es- 
teja contente com o progresso que vem alcan9ando. 

Nao espere um indice de 100% de acertos. Ao alcazar o indi- 
ce de 70% j a podera considerar que esta fazendo radiestesia. 

SUA PRATICA D1AR1A 

Este e o metodo mais simples e que venho passando a todos 
aqueles que foram meus alunos nestes ultimos dez anos. Um bom 
radiestesista se faz com PRATICA!!, muita pratica, repetindo inu- 
meras vezes os exercicios; teste cujo resultado nao possa ser confir- 
mado no final nao tern valor! ! 

Pegue um baralho de cartas, retire as figuras, ficando assim 


so com os naipes que serao usados como codigo de cores. Temos, 
entao, cartas vermelhas e cartas pretas, certo?! 

Embaralhe as cartas, coloque a sua frente sobre a mesa dez 
cartas viradas para baixo e, uma a uma, investigue a cor da carta, 
fazendo conven9ao mental: esta carta e vermelha? Se for vermelha, 
gira para a direita; se nao for, gira para a esquerda. Aquelas que 
derem resposta positiva, voce empurra para a frente, sem no entan- 
to vira-las. No final, vire todas as cartas e conte seu desempenho. A 
partir do momento em que estiver acertando sete cartas em dez, ja 
estara fazendo radiestesia. Embaralhe as cartas e repita o teste tan- 
tas vezes quantas puder; nao desista, permita que seu corpo se habi- 
tue com o processo radiestesico. Intercale este teste com outras ex- 
periences mais prazerosas. Aos poucos seu corpo ganhara a capaci- 
dade de identifica9ao das energias, no momento exato em que sua 
mente determinar; sobretudo nao desista frente as irregularidades 
das respostas. 
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Nos vivemos rodeados por todos os tipos de energias, algu- 
mas beneficas e algumas nocivas. A capacidade do organismo de 
perceber estas energias e evitar algumas delas e uma propriedade 
de todos os seres vivos. 

Os seres humanos possuem esta habilidade bem desenvolvi- 
da, mas, devido ao uso intensivo do intelecto, nos, muitas vezes, a 
ignoramos. 

Se quiser, voce pode usar o pendulo para desenvolver esta 
sensitividade. E, como voce vem se tomando emocionalmente neu- 
tro, percebera que os seus resultados se tomarao progressivamente 
melhores. 

Agora, tente criar as suas proprias experiences e questoes, 
mas nunca deixe o pendulo dominar a sua vida, quando apenas so- 
lu9oes logicas deverao faze-lo. 



Os testemunhos 


Nem sempre e possivel para o radiestesista ter disponivel, no 
exato momento da pesquisa, a pessoa, o objeto ou qualquer outra 
coisa alvo da pesquisa. Para isso, se faz uso de algo que o possa 
representar, seja por homologia ou por analogia. Este objeto toma o 
nome de testemunho. E ele que permite ao radiestesista sintonizar o 
alvo da pesquisa por ressonancia durante a pratica radiestesica. 

Os testemunhos podem ser naturais ou sinteticos. Os teste- 
munhos naturais sao obtidos a partir de amostras provenientes dos 
seres vivos e do reino mineral. Por exemplo, um testemunho de ca- 
belo, sangue, saliva, etc. para procurar a pessoa a que ele pertence, 
ou ainda, diagnostica-la. Uma amostra de agua para prospectar agua, 
uma amostra de um mineral para prospectar o mesmo mineral. 

Os testemunhos sinteticos sao obtidos por sintese a partir de 
elementos diferentes daqueles que irao representar. Assim, por exem- 
plo, podemos usar a foto ou a assinatura de uma pessoa para 
diagnostica-la. 

A classificaqao dos testemunhos, elaborada pela Casa da 
Radiestesia de Sao Paulo, tornou-se classica, abaixo uma versao 
simplificada da mesma: 

- Naturais - obtidos a partir de alguma amostra animal, vege- 
tal ou mineral. 

- Sinteticos - obtidos a partir de ilustragoes ou fotografias, de 
textos impressos ou manuscritos, ou ainda de objetos representando 
algum principio relacionado com a pesquisa. 



E ainda possivel obterem-se testemunhos sinteticos por im- 
pregna9ao sobre um suporte. A tecnica mais rapida e eficaz foi de- 
senvolvida pelos irmaos Servranx, radiestesistas belgas; estamos 
falando da materializa9ao ou valoriza9ao radiestesica. Seu trabalho 
iniciou-se em 1935 e so em 1944 conseguiram chegar ao resultado 
hoje conhecido. Primeiramente eles usaram um clrculo para aumen- 
tar a vibra9ao da palavra escrita e, mais tarde, depois de uma pes- 
quisa com varias outras figuras geometricas, descobriram que aque- 
la que maior concentra9ao energetica produzia sobre o testemunho 
era o decagono (poligono regular de dez lados). No capitulo sobre 
graficos, o leitor podera encontrar maiores detalhes sobre o decagono 
e sua utiliza9ao. 

Nunca dispense uso de testemunhos durante a pratica 
radiestesica. Por exemplo, se estiver analisando qualquer aspecto 
da vida de qualquer pessoa, saude, profissional, etc., mantenha o 
pendulo suspenso sobre qualquer tipo de testemunho dessa pessoa 



e, com a outra mao, va indicando as possibilidades a investigar; des- 
ta forma, voce so tera em mente o sujeito da questao proposta. Tam- 
bem sobre graficos de analise coloque o testemunho no espa90 re- 
servado para o mesmo, lance o pendulo e aguarde a resposta. Use 
sempre o mesmo tipo de metodo de trabalho; so desta forma seu 
corpo habitua-se com a pratica radiestesica. 

Guarde os testemunhos em pequenos envelopes, com o nome 
na frente. Nao deixe seus testemunhos a esmo sobre a mesa de tra- 
balho, misturados com outros testemunhos ou objetos, pois estes 
permutarao energias entre si. 
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O melhor testemunho e aquele que melhor representa o obje- 
to da pesquisa. Assim, os melhores testemunhos humanos sao: o 
sangue, a saliva, o cabelo; na falta, uma foto, qualquer foto atual; 
uma foto de vinte anos atras representa melhor a pessoa naquela 
epoca. Nao tern foto, use um de bilhete manuscrito, cartao de visita. 
Nao tern nada, fa9a um testemunho sintetico no decagono, com nome, 
data de nascimento. Aten9ao: o alto potencial deste testemunho dura 
72 horas, apos este periodo vai decaindo para uma taxa inferior, onde 
fmalmente se estabilizara. Trabalhe sobre uma mesa limpa, despoja- 
da de enfeites, sem piramides, cristais, santinho protetor, fuma9a de 
incenso no olho, etc. Nao esque9a que esta trabalhando com energi- 
as muito tenues, praticamente indetectaveis. Nao desista. 



Os graficos 


Para outro tipo de pesquisa que nao seja a hidromineral em 
campo, o pendulo tera como coadjuvantes obrigatorios os graficos 
radiestesicos. 

Os primeiros graficos radiestesicos surgiram um pouco antes 
da Segunda Guerra Mundial. Eram na maioria semicirculos dividi- 
dos num certo numero de casas. 

Um grafico para analise funciona como um separador de pa- 
droes vibracionais, emanados do testemunho e informados ao pen- 
dulo pela mente do operador. Ainda que se opere por simples 
radiestesia mental, isto e, sem o uso de testemunho, o grafico sempre 
funcionara como um excelente facilitador do trabalho radiestesico. 

Na pratica, nos utilizamos de semicirculos divididos no nu- 
mero de casas necessarias para cada caso especifico, assim como de 
reguas para obter uma avalia9ao aproximada, mesmo que este dado 
represente um conceito abstrato. 

Os graficos radiestesicos tern, antes de tudo, uma finalidade 
simplificadora. Em vez de utilizarmos testemunhos naturais ou ar- 
tificiais, podemos usar um grafico que nos permitira pesquisar to- 
dos os elementos que nos interessam. Como vantagem, um grafico 
pode incluir fenomenos cujo testemunho, natural ou artificial, seria 
de dificilima obtenijao. Alem disso, pode-se deixar num grafico para 
analise setores vazios para coloca?ao de elementos ainda nao co- 
nhecidos, ou um setor com a palavra "Outros"; com isso poderemos 
saber se algum outro elemento (energia, cor, substancia, etc.) e a res- 
posta procurada ou faz parte dela. 



Um grafico de pequeno tamanho tem sua capacidade de apao 
reduzida pela dimensao. 

A menor dimensao para um grafico radiestesico e: que possa 
ser inscrito dentro de um quadrado de 15 x 15 cm. Sua dimensao 
ideal sera: se inscrever na area de um quadrado de 30 x 30 cm. 

Graficos em dimensoes menores que as citadas acima nao 
tem finalidade objetiva em radiestesia. 

Graficos semicirculares divididos em graus deverao ser ori- 
entados no eixo norte-sul, com o ponto central ao norte, ficando a 
parte reta alinhada leste-oeste. Reguas, como o biometro de Bovis, 
devem ser posicionadas sobre o eixo norte-sul. O zero da regua, ao 
norte. No caso do biometro modelo de regua comprida, o quadrado 
negro deve ser alinhado para o sul, ficando o radiestesista de frente 
para o oeste. 

Em suas multiplas utilizapoes, os graficos permitem: 

a) Selecionar um corpo ou fenomeno entre uma serie de ou- 
tros: cores, vitaminas, hormonios, corpos simples, etc. 

b) Avaliar a ordem, a classificapao, o grau, a forpa de uma 
coisa ou fenomeno: percentual, pH, voltagem, temperatura, pressao 
(arterial e outras), resistividade sanguinea ou do solo, etc. 

c) Relacionar um elemento a um fenomeno mais geral: cor- 
pos sutis, raios fundamentais, chakras, influencias astrologicas, sete 
raios da natureza (conceito esoterico), etc. 

Determinados graficos podem tambem ser emissores de in- 
fluencias sutis tais como: intenpoes, raios fundamentais de remedi- 
os, cores, pedras, imas, solenoides e energias diversas. 

Os graficos em radiestesia, arranjos geometricos mais ou 
menos complexos, fazem uma mimica da natureza, entrando assim 
em sintonia com correntes energeticas em estado potencial e 
metamorfoseando-as em energias dinamicas. 

Na filosofia geometrica, o circulo representa a unidade nao 
manifesta e o quadrado, a unidade serena prestes a se manifestar, ou 
ainda o piano espiritual e o piano fisico. Talvez todos os outros ar- 
ranjos geometricos que conseguimos conceber possam representar 
a multiplicidade de energias em estado latente a nossa volta. 

Cada conjunto de formas, letras e suas medidas e proporpoes 


combinadas geram instrumentos radiestesicos (graficos) cujas ca- 
racteristicas intrinsecas os tomam aplicaveis para finalidades dis- 
tintas. Por essa razao, propomos, pela primeira vez, o agrupamento 
dos graficos por familias. 
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Podemos classificar os graficos radiestesicos nas seguintes 


categorias: 


1) Graficos para analise - biometro de Bovis, regua para ana- 
lise geobiologica. 

Tenho visto, nestes anos em que trabalho com radiestesia, 
alguns radiestesistas dotados de uma certa habilidade se confundi- 
rem e emitirem pareceres equivocados pelo fato de se limitarem a 
fazer uma radiestesia supostamente mental, simplista, baseada em 
positivo e negativo. Toda e qualquer avaliapao radiestesica deve ser 
qualificada e quantificada. Melhor um valor numerico, mesmo abs- 
trato, do que valor nenhum, razao de sobra para usar sempre um 
biometro. 



liometro de Bovis 


2) Graficos para dinamizapao, valorizapao ou materializapao 
radiestesica - decagono. 

Por volta de 1940, dois radiestesistas belgas, os irmaos 
Servranx, perceberam que palavras recem-escritas nao emitiam 
energeticamente seu significado; para que isso ocorresse, era neces- 
sario esperar alguns dias, como se lentamente a palavra fosse incor- 
porando a energia de seu significado. Isso impossibilitava a utiliza- 
pao imediata de testemunhos escritos. Apos realizarem a experien- 
cia que voce acabou de fazer, puderam constatar que a palavra 




ganhava um quantum energetico mais rapidamente. Pesquisaram 
durante um longo periodo qual a forma grafica que permitiria redu- 
zir o tempo da operagao aliada ao fator de maior potencia impreg- 
nada. A forma encontrada foi o decagono, poligono regular de dez 
lados. 

Os nomes ou If ases a potencializar devem ser escritos em 
pequenas tiras de papel com tinta preta. A parte de baixo da linha 
escrita estara virada para o centra do decagono. Os vidros contendo 
agua ou algum material inerte, obrigatoriamente destampados, so 
serao fechados apos o ato radiestesico. 

Sobre um papel a valorizagao dura cerca de 72 horas, 
periodo apos o qual o valor energetico decai, estabilizando-se num 
valor mais baixo. Quando for processada sobre agua, a duragao sera 
comparavel a de um remedio homeopatico, se estocada sob deter- 
minadas condigSes. Nao produz nenhum resultado colocar no 
decagono para valorizar fotos ou amostras biologicas, como cabelo, 
saliva, etc. O decagono em radiestesia tern aplicagao na impregna- 
gao de um suporte para escrita, com a energia da palavra ou frase 
nele grafada, na impregnagao de agua ou outro liquido, ou ainda 
diferentes materiais inertes, com a energia da frase colocada anexa. 
E so! 



3) Graficos para reequilibro ambiental e compensagao de 
determinadas energias - Keiti da Ilha de Pascoa, Simbolo 
Compensador de Andre Phillippe. 

E com uma certa tristeza que vemos hoje em dia a 
comercializagao de graficos radiestesicos de pequena dimensao na 
forma de adesivos, que os mais desavisados ou credulos carregam 
para casa movidos pelo desejo de se protegerem contras as mas ener- 
gias e efeitos nocivos dos aparelhos eletrodomesticos. Chegaram ao 
extremo de venderem um adesivo SCAP (Simbolo Compensador de 
Andre Phillippe) com 2x2 cm impresso em preto para colar nos 
telefones celulares pretos 



4) Graficos emissores - simbolo compensador de Andre 
Phillippe, Turbilhao, Cruz Atlante. 

Este grupo anterior brilha pela unanimidade, todos os grafi- 
cos sao excelentes, diferindo entre si apenas por caracteristicas in- 
trinsecas, o que determinara sua escolha conforme a aplicagao dese- 
jada. Quando o fator distancia for importante, sera aconselhavel a 
utilizagao de algum metodo de amplificagao ja que existe alguma 
perda de potencia. 


Decagono 





5) Graficos com aplica^ao em magia e prote^ao - IAVE de 
Jean de La Foye, Simbolo Compensador de Andre Phillippe (mode- 
lo cabalistico), simbolo mistico, quadrado magico. 

Os decagonos, assim como todos os outros graficos utiliza- 
dos em radiestesia, devem ser desenhados com esmero, com tinta 
nanquim sobre papel branco, ou impressos sobre material lavavel 
como o plastico. O unico fator que conta e a perfeita representaqao 
da figura geometrica, aliado a massa, se possivel. 


I 



Cruz Attante 


IAVE 






SCAP 


Radiestesia pratica 

*c 


Gostou do tema? Tem mais sobre o assunto no livro Graficos 
em Radiestesia, de Antonio Rodrigues, unico livro no mundo sobre o 
assunto! Todos os graficos, seus autores, sua historia, para que ser- 
vem e como usar estao la. Todos os graficos em tamanho natural. 
Radiestesia na saude? Tem um cademo completo com o metodo para 
diagnostico. Nao deixe de ler tambem Radiestesia Classica e Cabalistica 
do mesmo autor. 




Escolha do pendulo e ajuste do ponto de suspensao 


Os pendulos para uso geral podem ser de qualquer material: madeira, metal, 
cristal, pedras variadas ou de plastico. Este ultimo nao e muito do gosto dos 
usuarios, que dao preferencia a materials naturals. 

A forma do pendulo nao desempenha nenhum papel importante no ato 
radiestesico. A fungao da forma e simplesmente agradar ao radiestesista. Quanto 
mais este gostar do objeto tecnico de uso, maior confianga depositary em sua 
pratica 



Os pendulos de metal sao 
mais pesados que os de outros 
material's. Prefira pendulos com 
forma pontiaguda, se for trabalhar 
sobre graficos. A ponta permite uma 
leitura mais facil do ponto indicado. 


Apesar das formas "egipcias" 
de alguns, todos os pendulos ao 
lado sao para uso geral, nao tendo, 
portanto nenhuma qualidade 
intrinseca. Suas formas sao 
meramente esteticas. 


Agora que voce ja escolheu 
seu pendulo, vamos acertar o ponto 
de suspensao, o que facilitara a 
detecgao, proporcionando uma 
resposta mais rapida. 

Suspenda o pendulo ao 
contrario, sobre a mao livre. Enrole 
lentamente a corrente ou fio de 
suspensao sobre a palma da mao. 


Continue enrolando a corrente 
ou fio. Os fios de algodao normal- 
mente sao encerados, o que os 
deixa um pouco rigidos e mais 
dificeis de enrolar; faga o melhor 
possivel. 


Agora feche a mao sobre a 
corrente ou fio. Com o polegar e o 
indicador bem alinhados, segure a 
corrente a uns quatro centimetros do 
topo do pendulo, mantendo toda a 
corrente bem guardada no oco da 





girara, maicanao o porno ere mconscientemente. 

suspensao adequado. 


Va deixando a corrente 
escorregar lentamente por etapas, 
ou seja, escorregue-a um pou- 
quinho, espere, se o pendulo nao 
girar, escorregue-a mais um 
pouquinho, etc. 


Para todas as resposta sim, o 
giro sera no sentido horario; para as 
resposta nao o giro sera anti-horario 
e so. A radiestesia usa um codigo 
binario; perguntas sim ou nao, 
portanto so devemos aceitar 
respostas tambem binarias: sim ou 
nao. Na duvida, refaga a pergunta 
ou volte a perguntar mais tarde. 


Se eventualmente voce perder 
o controle sobre a operagao, por a 
corrente ter escapado dos dedos, 
por voce ter perdido o estado de 
atengao, etc. recomece a operagao 
na altura da corrente em que 
aconteceu a faita de controle. Tenha 
paciencia ao executar esta 
operagao. Essa e uma qualidade 
indispensavel ao radiestesista que 
deseja progredir na arte. 


A radiestesia deve ser ■ 
empregada para avaliar, descobrir, H 
diagnosticar, analisar tudo o que e fl 
desconhecido, tudo o que nao esta 
explicito, tudo o que esta de alguma jH 
forma oculto. Ela pode ser utilizada H 
em todas as areas da atividade 
humana. Investigaremos melhor a 
area da atividade por nos dominada. 







Como desenvolver a habilidade radiestesica 


A habilidade radiestesica se adquire com uma tonga pratica. Para tanto, e 
necessario poder aferir os resultados obtidos. Porisso "pendule" sobre objetos 
possiveis de serem checados, por exemplo, potinhos ou pequenas caixas com 
agucar e sal, ou com uma moeda dentro para acertar "cara ou coroa". Nos, no 
entanto, preferimos o metodo a seguir: Use um baralho comuns de cartas de 
jogar; retire as figuras e fique somente com os naipes, que serao agora usados 
como um codigo de cores, vermelho e p reto. 



Coloque lado a lado dez cartas 
viradas para baixo. Pegue o 
pendulo pelo ponto de suspensao 
encontrado anteriormente, coloque 
sobre a primeira carta a um 
centimetro de altura e formule a 
seguinte pergunta : Esta carta e 
vermelha? Se for vermetha gire para 
a direita, se nao for, gire para a 
esquerda! Aguarde alguns 
segundos. Se a resposta for 
positiva, empurre a carta para a 
f rente sem vira-la. Caso seja 
negativa, deixe-a no lugar e parta 
para repetir a pergunta sobre a 
segunda carta. 


Esta forma de fazer a 
pergunta chama-se : fazer a 
pergunta com convengao mental. 
Com o tempo, sua mente passara 
a responder com giro horario a 
todas as respostas sim, para as 
perguntas formuladas e com giro 
anti-horario para as respostas nao 
para as mesmas perguntas. 

Continue fazendo o exercicio; 
sempre que perder a concentragao 
refaga a pergunta. 




O Pendulo Egipcio e seu ponto de suspensao 


Segundo nossa divisao ja conhecida, o pendulo Egipcio, porsuas qualidades 
intrinsecas, pertence a categoria dos pendulos tecnicos. 

Um pendulo Egipcio fabricado com esmero, e cuja forma seja absolutamente 
igual ao modelo original f ranees, e um instrumento radiestesico impar por suas 
qualidades vibracionais. Um bom pendulo Egipcio deve obrigatoriamente 
responder a duas harmonicas do sujeito investigado. Este instrumento, por 
trabalharna faixa vibracional dos 6.500 Angstrom expandida, e especialmente 
adequado para qualquer pesquisa em biometria. Possibilita tambem trabalhar 
sobre qualquer testemunho, ate sobre os mais problematicos energeticamente, 
ja que sua forma particular o impede de se saturarcom qualquer tipo de energia. 
Por tudo isso, faz o par perfeito com a regua biometrica. Experimente! 



Existem produzidos na Franga 
dois modelos de pendulo Egipcio, o 
da esquerda fabricado em madeira ■ 
a leveza do material obriga a adigao 
do lastro de chumbo - eoda direita, 
modelado em gres, - este atingindo 
naturalmente o peso do original: 22 
gramas. 


Assim como nos demais 
pendulos, deve ser encontrado seu 
ponto de suspensao para que, 
quando usado na forma pergunta/ 
resposta em giro, sua agao seja a 
mais breve possivel. Entao, enrole 
cuidadosamente o fio de suspensao 
no oco da mao direita para os 
destros ou esquerda para os 
canhotos. 


Feche a mao, segure o fio entre 
o polegar e o indicador, com as 
unhas bem alinhadas, a uns quatro 
centimetros do topo do pendulo. 

Muito se fantasia sobre o 
material colocado no interior deste 
pendulo, cuja finalidade e de 
aumentar o peso. Eventualmente o 
material encontra-se solto e produz 
um ruido caracteristico, quando 
sacudido. O fato de estar solto ou 
preso, colado ou sob pressao com 
uma pequena quantidade de 
algodao nao afeta o funcionamento 
do instrumento. 



Com o pendulo sus-penso 
sobre a palma da mao livre, a um ou 
dois centimetros de altura, deixe 
escorregar lentamente o fio, ate o 
momento em que o pendulo 
espontaneamente entre em giro. 
Repita cuidadosamente esta 
operagao varias vezes ate ter a 
absoiuta certeza do resultado. Anote 
visualmente a altura de fio assim 
obtida. Passe a utilizar o pendulo 
suspendendo-o por esse ponto 
exato do fio. 


O pendulo Egipcio se mostra 
suscetivel ao ponto de suspensao, 
bem mais que os outros pendulos, 
para o uso pergunta/resposta em 
giro. Uma outra qualidade rara deste 
instrumento e de ser emissor. Ele 
emite a onda-pensamento do 
operador, quando girado intenci- 
onalmente para a direita sobre o 
objeto desejado ou sobre o ponto 
indicado por um ponteiro, seguro 
pela outra mao. 




Pendulo de Cone Virtual - como executar os nos 


Em radiestesia. tudo deve ser mensurado. Nao basta a mera constata<;ao de 
determinado fenomeno. E preciso poder quantifica-lo. Mas nao e assim com as 
demais coisas com que lidamos no dia-a-dia? Imagine nao medir a febre, o 
comprimento de um tecido ou a voltagem da energia eletrica que chega em nossa 
casa! Seria um caos, compadre! Um verdadeiro caos! 

As energias com que lidamos na radiestesia, vulgarmente chamadas de ondas 
podem ser mensuradas dentro da escala estabelecida por Chaumery/Belizal e 
denominada de Espectro de ondas de forma, dividida em doze cores, a saber: 
do espectro visivel: vermelho, laranja, amarelo, verde positivo, azul, indigo e violeta; 
do espectro invisivel: infra vermelho, preto, verde negativo, branco e ultra-violeta. 

Se desejar saber mais sobre o assunto, leia nosso livro Radiestesia Classica 
e Cabalistica. 







as bem alinhadas, 
letros do topo do 
itenha o pendulo 
a palma da mao 
detectar o V+ 
:odo o organismo 


Por ser uma operagao muito 
delicada, recomendamos que seja 
repetida algumas vezes ate se ter a 
certeza absoluta do resultado 
alcangado. 

Deixe o fio escorregar por 
etapas, meio centimetro por vez e, 
demoradamente, verifique se o 
pendulo entra em giro, indicando ter 
alcangado o ponto correto de 
suspensao. 


O primeiro no possibilita a 
medigao em biometria, ou seja, 
medir a "onda" emitida por qualquer 
sistema vivo. Nossos livros 
Radiestesia Classica e Cabalistica 
e Os Graficos em Radiestesia 
contem tabelas Dara instrumentos 


anteriormente. 

Chaumery/Belizal tinham em 
tal estima este instrumento que o 
patentearam, em 1939. 

O metodo de aferigao aqui 
apresentado e aquele que consta 
nos manuais originais deste 
pendulo, quando de sua comer- 
cializagao entre os anos de 1960 e 
1990 pela livraria Desforges, de 
Paris, detentora dos direitos de 
comercializagao dos instrumentos 
de Chaumery/Belizal. 


Aperte ligeiramente o no no 
ponto exato anteriormente encon- 
trado. Reoomece toda a operagao. 
Caso encontre alguma diferenga na 
altura, deslize o no para o ponto 
desejado. Finalmente aperte-o. 


Aqui temos o no para medigoes 
em biometria. Este ponto de 
suspensao e imutavel e valido para Biometria 

qualquer usuario. 








Ssffl? 



As duas maneiras de utilizar o pendulo 


Um pendulo para uso geral pode ser utilizado de duas formas ou tecnicas 
distintas. 

A primeira, aquela ensinada no exerclcio inicial deste caderno: "Ajuste do 
ponto de suspensao", a ser utilizada em todas as perguntas ou question amentos 
tipicos de pergunta/resposta em giro, em que se utiliza um determinado ponto de 
suspensao do pendulo, para que a resposta seja a mais rapida posslvel. 

A segunda, em que ofioe mais longo, algo entre doze a quinze centimetros 
do topo do pendulo, tecnica que toma o nome "pendulo langado". 




Suponhamos que voce deseja 
encontrar um vazamento de agua 
sobre a planta de determinado 
imovel. Alinhe a planta na mesma 
orientagao cardeal do edificio. Em 
qualquer local a sua esquerda, lance 
o pendulo. Lentamente este ira se 
estabilizar em determinado angulo. 
Marque esta linha encontrada. 
Repita a operagao a partir de um 



o local resultado da pesquisa. 


Esta e uma aplicagao tipica, a 
medigao com a regua biometrica. Este 
uso sera alvo de um capitulo especial. 

O metodo do "pendulo 
langado" pode ser usado em qual- 
quer pesquisa na qual se faga 
necessaria a indicagao de uma 
diregao, um angulo, sobre graficos 



para aqueles que o pendulo e seu 
instrumento de eleigao, quando 
diante de pesquisas in loco este 
metodo rapido permite, por exemplo, 
no centro de uma sala indicar 
imediatamente a diregao em que se 
encontra determinado objeto 
procurado. 




Valorizando testemunho lexicais 


A boa pratica da radiestesia obriga a aplicagao de algumas regras basicas, 
uma das quais, como ja dito, e o uso constante de testemunhos. Mas, nem sempre 
dispomos no momento necessario do testemunho daquilo a ser investigado. Nesse 
caso, somos obrigados a fabrica-los. A pratica mais comum consiste em escrever 
sobre uma tira de papel a palavra ou palavras representatives do que desejamos 
investigar. Bom, seria perfeito, nao fosse pelo fato que nossos caracteres nao 
emitem energeticamente aquilo que representam, pelo menos de imediato. Isso 
so ira acontecer e com urn quantum energetico baixo muitas horas apos a escrita. 

Os Servranx, radiestesistas belgas, descobriram o metodo hoje denominado 
materializagao ou valorizagao de testemunhos lexicais. Vamos la ver como a 
coisa se faz. 



Supondo que em determinado 
momento precisarlamos de um 
testemunho de uma tal de Maria de 
Lourdes. Escreva em letras de forma 

ajude identifica-la, por exemplo sua 
data de nascimento. Escreva isso 
com tinta preta, qualquer tinta. O 
mesmo vale para qualquer outra 
coisa, pessoas, animais, materials 
variados, etc. 


Para realizar a operagao faz- 
se necessario o uso de uma forma 

regular de doze lados. Coloque o 
papel com a expressao sobre o 
decagono, com a parte inferior das 
letras viradas para o centro. Em 
algum tempo, o pedago de papel 
estara vibrando energeticamente 
aquilo que the foi grafado. Como 
saber quando o milagre se realizou? 
"Pendutando", claro. Coloque o 
pendulo sobre o testemunho no 
decagono perguntando o tempo da 
operagao, findo o qual voce tern 
realizado se o testemunho lexical. 


Este testemunho pode entao 
ser usado da mesma forma que voce 
usaria uma foto da Maria de Lourdes 
ou uma pequena mecha de seu 
cabelo. Execute sua investigagao; 
nao precisando mais do testemunho, 
descarte-o. 

Obs.: Use o decagono apenas 
para valorizar testemunhos lexicais. 
Nao coloque no decagono fotos para 
valorizar ou quaisquer outros 
objetos. Tambem nao tente 
desimpregna-los daquilo que voce 


Voce precise do testemunho de 
um remedio o qual voce nao dispoe. 
Da mesma forma que no exemplo 
anterior, valorize a expressao no 
decagono. Este testemunho sintetico 
emitira um padrao energetico similar 
ao original. Podendo, use sempre o 
original. 


O potencial elevado do 
testemunho lexical se faz presente 
por aproximadamente 72 horas, 
apos as quais, este declinara ate se 
estabilizar em valor mais baixo. 
Caso necessario, repita a operagao 
com um novo pedago de papel. 
Como se fosse um remedio 
verdadeiro, este corretorpode ser 
utilizado para qualquer operagao de 
emissao a distancia. 




Testemunhos e pendulo testemunho 


Como dito anteriormente, use sempre testemunhos em suas pesquisas. 
Dificilmente conseguimos manter em mente concomitantemente o testemunho 
que nao possulmos e a pergunta formulada. Aconselhamos a usar testemunhos 
ate mesmo se o objeto da pesquisa estiver proximo. Isto melhorara o foco da 
atengao, aumentando em consequencia, a concentragao sobre o tema das 
perguntas. 

Tente usar o testemunho que mais se aproxime daquilo a ser investigado. 
Exemplo de urn testemunho humano em valor decrescente: mecha de cabelo, 
fotografia, cartao de visita, testemunho lexical (materializagao radiestesica). 




Na foto anterior, pode-se verque 
tragamos uma primeira coordenada, 
langando o pendulo a partir da 
extremidade esquerda da area sob 
investigagao. A mao livre aponta ou 
segura o testemunho do material a ser 
encontrado. Colocamos uma regua de 
plastico sobre a linha virtual tragada 
pelo pendulo e o langamos nova- 
mente, agora a partir de algum ponto 
aleatorio, situado na extremidade 
direita do mapa. Claro que estamos 
partindo do pressuposto da existencia 
do referido minerio na area. Mais uma 
vez o pendulo formara urn angulo. O 
ponto de cruzamento das duas 
coordenadas sera o local central do 



O material no qual e 
confeccionado o pendulo neste caso 
nao desempenha papel importante, 
nem tampouco sua forma. 0 modeto 
da direita e o pendulo testemunho 
de Mermet. Na epoca em que o 
abade famoso exercia suas 
habilidades nao existiam pendulos 







A parte superior deste 
conhecido pendulo desenrosca-se, 
permitindo o acesso ao interior. 


Um amigo vem ate nos. Acaba 
de comprar uma gleba de terra. No 
local podem encontrar-se pequenas 
amostras de determinado minerio. O 
amigo gostaria de saber se no local 
existe alguma jazida cuja exploragao 
comercial seja compensadora. Voce 
colocara um pequeno pedago do 
minerio (testemunho do mesmo) 
dentro de seu pendulo Mermet e 
fechara a tampa. 


Sobre um mapa da regiao 
podemos usar quaiquer uma das 
duas tecnicas; pendulo em giro ou 
pendulo langado. De preferencia a 
esta ultima se a area do mapa for de 
boa dimensao. 


A pratica the dira como usar os 
testemunhos conforme os casos. 
Vamos fazer um teste para ver como 
voce se da com um pendulo 
testemunho. Voce vai procurar uma 
pessoa da qual tern uma pequena 
mecha de cabelo. Essa pessoa saiu 
no final de semana para um lugar, 
desconhecido. Abra seu pendulo 
testemunho, quaiquer um serve (o 
da foto e de plastico). Coloque 
dentro a pequena mecha de cabelo. 


A tecnica a sen e 

a do pendulo langado". 

Dentro de um pendulo deste 
tipo so podem ser colocados 
testemunhos solidos. Caso o 
testemunho fosse liquido, talvez a 
solugao mais pratica fosse pedir em 
uma perfumaria um flaconete de 
amostra gratis de perfume e usa-lo 
como pendulo, colando no topo da 
tampa um fio grossinho com alguma 
cola forte, tipo Araldite ou Super 


Limite a regiao da pesquisa 
sobre o mapa usando papel branco. 
Pergunte se a pessoa se encontra 
nesse local. No caso de resposta 
negativa, aumente a area ate obter 
uma resposta positiva. Tente tragar 
coordenadas com o pendulo 
langado, ou faga a pesquisa usando 
ponteiro, se tiver algumas opgdes 
pre-conhecidas. 




A regua biometrica 


Como foi dito anteriormente, em radiestesia tudo deve ser obrigatoriamente medido. 
So desta maneira podemos concluir que um indice de vitalidade de 70% e bem melhor que 
um de 60%. Sem medir, apenas saberiamos que este estava alto ou baixo, vago nao? 

Multiplas reguas foram construidas ao longo do tempo. Temos modelos de oito metros 
de comprimento, (haja casa e pernas), ate pequenos exemplares de vinte centimetros, 
passando por todas as conformagoes, medidores retos, medidores semicirculares, discos 
de 360 graus, com marcadores pretos, reequilibradores de prata, etc, etc. 

Finalmente o engenheiro trances Antoine Bovis, em parceria com Andre Simoneton 
estabeleceu uma regua de trinta centimetros de comprimento, escaionada em Angstrom 
padrao de medida de comprimento de onda, indo de 0 a 10.000 Angstrom . Bovis percebeu 
que qualquer organismo em bom estado de equilibrio emite uma onda de comprimento 
medio de 6.500 Angstrom. Bovis nao previu patamares acima de 10.000, hoje tao em voga 
nas mentes fantasistas. 


Os dois modelos encontraveis no comercio: 

0 baseado nas pesquisas do renomado Enel, regua biometrica, cuja ponta negra deve ser orientada 
para o sul, sobre a qual sera depositado o testemunho a medir, e o modelo baseado em Bovis, e alterado 
pelos Servranx, mais completo, mas tambem mais poiuido. 



Na primeira regua para um testemunho 
desconhecido, o pendulo foilangado na altura dos 
3.000 A. Apos se inclinar para a direita, este foi 
trazido ate ao ponto em que baiangou 
transversalmente a regua, indicando, afinal, uma 
vibragao de 5.000 A. 


Na segunda regua temos exatamente o 
oposto. 0 pendulo iangado nos 7.000 A finalmente 
se equilibrou no patamar de 5.000 A . 



0 exemplo da foto indica que 
o pendulo Iangado num comprimento 
de onda baixo, por seu desvio para 
a direita, indica que a medida em 
Angstrom e mais alta. 


Mais uma vez, o exemplo 
oposto, o pendulo Iangado num alto 
patamar inclina-se para a esquerda, 
indicando um comprimento de onda 
inferior para este testemunho. 


Lentamente fomos corrigindo o 
ultimo exemplo e progressivamente, 
a medida que traziamos o pendulo 
mais para a direita, o angulo por este 
produzido foi diminuindo, ate que 
finalmente baiangou transver- 
salmente a regua de Bovis e 
pudemos ler o indice de vitalidade 
em 6.500 A. 





Diagnostico de saude 


Uma das mais nobres apiicagoes e, sem duvida, a do diagnostico da saude. A medicina 
tem como sabemos, uma grande dificuldade em estabelecer um diagnostico preciso. Por 
isso se investe tanto em equipamentos e testes variados, os mais sofisticados. Nas maos 
de um radiestesista experiente, afeito a area da saude, a radiestesia mostra toda sua 
utilidade. No corner dos ultimos anos, militando como pesquisadores entusiastas, temos 
visto inumeras vezes radiestesistas estabelecerem os mais bem sucedidos diagnostics, 
assim com a indicagao de fatores predisponentes a determinadas patologias, quiga a 
detecgao de doenga em seu estado puramente energetico, que viria a se manifestar alguns 
meses mais tarde. 

Quando observado um cuidadoso metodo de analise, os resultados sempre serao os 
mais positivos. Sugerimos para todos os que nao tiverem pratica ou conhecimentos 
suficientes a leitura de nossa obra Os Graficos em Radiestesia, e seguirem as sugestdes 
do caderno de graficos para a analise na saude. 




Na posse do testemunho, 
comece por analisar o indice de 
vitalidade, com auxilio da regua 
biometrics. Se o problems presente 
for algo corriqueiro, ou anteriormente 
conhecido, talvez baste aferir a 
vitalidade para poder acompanhar a 
evolugao do tratamento. 


-s 


Anote meticulosamente todos 
>s resultados obtidos, para posterior 
I avaliagao. 




Tratamento a distancia 


Uma das particularidades mais interessantes a disposigao dos praticantes 
de radiestesia e a possibilidade de efetuar algum tipo de emissao a distancia. 
Nao se esquega, estas tecnicas nao devem substituir os tratamentos ortodoxos 
aplicados por profissionais gabaritados. 

O nome correto para estas praticas e: estabelecer uma influencia a distancia. 
Isto nos diz algo sobre o perfil de nossa disciplina. Nos radiestesistas nao curamos 
ninguem, nao somos medicos, tambem nao somos magos que, investidos de 
poderes supranormais, poderiam alterar o curso dos eventos. Nos acreditamos 
tao-somente no poder transformador de determinados padroes energeticos. Nos 
mimificamos a natureza e com o uso das formas adequadas conseguimos impor 
os fatores predisponentes para que o padrao proprio da cura se fa?a presente e 
o sistema imunologico consiga nos trazer de volta a saude. 



Pesquise qual das tecnicas de 
tratamento ortodoxo seria indicada 
para o caso em analise. 

Caso estas opgoes se 
apresentem, "pendule" listas orga- 
nizadas de remedios fitoterapicos, 
homeopaticos, etc. 

Analise tambem quais as 
emissoes energeticas a distancia 
seriam aplicaveis no caso. 


Como sempre, anote cuida- 
dosamente todos os resultados 
obtidos, qual substancia, qual 
posologia, etc. 






Tr^tamer 



Levantamento energetico de um local 


Suponhamos que um familiar seu se queixa de um certo mal-estar em seu 
apartamento, associado a pequenas doengas constantes. Bom, isto parece, sem 
duvida, uma queixa tipica de algum tipo de desequilibrio energetico no local. A 
ciencia que estuda o assunto e a geobiologia, mas a radiestesia se insere muito 
bem no seio desta disciplina, possibiiitando as mensuragoes necessarias para a 
devida avaliagao do local e detectando tambem quais tecnicas podem ser 
aplicadas, no caso de se tentar promover uma "cura". 

As tecnicas de diagnostico sao variadas e de certa forma fogem ao escopo 
deste livro. Vamos, assim, propor um metodo basico de trabalho valido para 
qualquer caso. 



Nossos instrumentos de 
medida sao os classicos da 
radiestesia. Comecemos pelo Dual 
rod. Segundo a convengao uni- 
versal, o cruzamento das duas 
varetas indica o SIM, quer dizer, a 
resposta positiva a sua pergunta. 


O lobo antena Hartmann, 
dispositivo especializado, sinto- 
nizado com uma harmonica da 
malha geomagnetica descoberta 
pelo medico alemao Ernst 
Hartmann, e um instrumento um 
tanto pesado, portanto de dificil 
utilizagao para algumas pessoas, 
que dao entao preferencia a um 
similar trances bem mais leve. 


Ao se passar sobre uma das 
faixas da malha Hartmann, vamos 
obter uma resposta positiva do 
instrumento, desviado de sua 
posigao inicial, alinhado para a frente 
do operador, por um impulso 
promovido pela "mao da reagao". 
Temos visto radiestesistas habeis, 
manipuladores dos mais variados 
instrumentos, obterem os mesmos 
resultados operando qualquer outro 
aparelho radiestesico. E uma 
questao de experimentar varios 
instrumentos ate chegar a conclusao 
de qua I e mais adequado para si 


A antena Lecher e o mais 
sofisticado dispositivo radiestesico 
de detecgao. Sua regua graduada 
permite afixagao precisa do indice 
pesquisado. Na posigao de pes- 

nagao da foto ao lado. 


A resposta positiva da antena 
a projeta na vertical. Este 
instrumento obriga a um treino 
intenso, em virtude da dificuldade de 
manipulagao para a maioria dos 
usuarios. Mas, como para todos os 





Melhor trabalhar dentro de um 
espago desimpedido. A dimensao de 
2x2,50 metros da malha geoma- 
gnetica, a ser eventualmente 
levantada, dificulta sua detecgao 
dentro do espago restrito de nossos 
apartamentos, ainda mais quando se 
encontram repletos de moveis. 

Faga a analise preliminar da 
poluigao aerea e telurica usando 
para tat o grafico para geobiologia, 
presente em nosso livro Os Graficos 
em Radiestesia. Mega tambem o 
indice vibracional com o biometro de 


indice de poluigao telurica, acima de 
40 na regua geobioiogica e uma 
baixa vitalidade na regua biometrica, 


Hartmann para uma analise mais 
detalhada do fenomeno presente. 
Caminhando na diregao norte/sui 
detectamos todas as faixas 
presentes a cada dois metros de 
distancia. Os pontos inicialmente 
detectados foram posteriormente 
substituidos por fitas presas ao piso 


Caminhamos agora na diregao 
oposta a anterior, na leste/oeste, 
detectando as faixas da malha 
Global, agora a cada 2,50 metros. 
Cada ponto encontrado e assinalado 
com um pequeno vidro vazio. 





rabalho efe 


iragao , 


sta foto, poder 
colagem da fita 




nalando i 




analisado. A pergunta a ser f 
sera: Qua I o indice vibracional c 
ponto da malha? 


Como foi 


: indicado 


radiestesia tudo 
concepgao primaria 
de positivo e negative 


especifica. 





Constatamos a presenga de 
uma faixa adicional a oesfe da faixa 
principal, ao medirmos este ponto 
com o bidmetro. Mais uma vez a taxa 
e por demais baixa e indicadora de 
problemas teluricos. 

A detecgao com o pendulo de 
Cone Virtual apresenta-nos V- no 
topo do pendulo, deixando claro a 
existencia abaixo de nos de uma 
falha geologica. 


Retomamos mais u ma vez o 

Dual rod com a intengao de afinar a 
pesquisa. Uma nova faixa se 
apresenta agora a leste da principal. 

Finalmente, nosso amigo 
morador do apartamento pode 
entender porque as plantas deco- 
rativas colocadas nesse canto com 
a finalidade de disfargara tubulagao 
do ar condicionado teimavam em 
definhar, nao obstante os cuidados 
constantes. 



Por se tratar de 
urn apartamento, 
nossas possibilidades 
de intervengao sao 
assaz limitadas. 

Reportamo-nos 
agora mais uma vez 
aos graficos presentes 
no Os Graficos em 
Radiestesia. O grafico 
Metodos de harmoni- 
zagao parece nos 
indicar algo como urn 
grafico. Nao satisfeitos 

completa com todos os 

dispositivos de corre- 
gao tipicos das ondas 
de forma. 



Nosso amigo sera obrigado a 
assinalar o local do dispositivo Luxor 
para que este possa ser removido, 
feita a limpeza do local e recolocado 
de volta. Tera tambem que se 
habituar a conviver com o ’ treco ” no 
chao. Em alguns casos, as 
corregoes apresentam-se bem mais 
dificeis, obrigando a multiplas 
intervengoes ■ Infelizmente consta- 

nossos pequenos graficos sao 
totalmente inbcuos para este tipo de 
harmonizagao. Outros metodos se 
fazem necessarios. 


Sintese radiestesica 


A historia e desenvolvimento da radiestesia divide-se em periodos: 


A radiestesia e um conjunto de tecnicas de analise que faz uso da faculdade 
supra-sensorial do tato, para acessar padroes vibratorios nas mais variadas 
frequencias e de fragil potencial, ou seja, tao tenues que praticamente 
indetectaveis. 


1° Radiestesia empirica (pratica rabdomante), ate 1900. 

2° Radiestesia tecnica (surgimento dos abades franceses), de 1900 a 1930. 
3° Radiestesia de ondas de forma (Enel, Chaumery/Belizal), 1930. 

4° Radiestesia cabalistica (J.G. Bardet e Jean de La Foye), 1970. 


I 


A faculdade radiestesica e o resultado de uma habilidade natural do ser 
humano de perceber as energias a sua volta, aliada a tecnica de acesso direto ao 
inconsciente, segundo regras proprias (tecnica radiestesica). 

A radiestesia de ondas de forma e a radionica, como metodos de emissao, 
permitem, apesar de seus principios de funcionamento diferentes, enviarem a 
distancia, padroes de informagao, ou seja, estabelecer influences a distancia. 
Esta definigao e exatamente igual a definigao classica de A. Crowley para a magia. 
Com estas praticas estamos, assim, no limite critico entre a tecnica dogmatica e 
a magia ritual, com todos os perigos implicitos. 

A radiestesia cabalistica nos projeta num campo totalmente diferente, onde 
algumas constatagoes inegaveis se chocam amiude com nossas convicgoes mais 
profundas.E campo do mistico, do magico, do espiritual. 


A pratica radiestesica e dividida em duas tecnicas distintas: 

Radiestesia classica (estado de interrogagao, convengao mental, estado 
passivo de espera) 

Radiestesia cabalistica (unicamente estado de interrogagao) 


Os testemunhos dividem-se em grupos: 

testemunhos biologicos 

I naturais 

testemunhos nao-biologicos I 

I sinteticos 


Os instrumentos radiestesicos sao compostos por dois grupos: 


varetas 

I pendulos para uso geral 

pendulos I 

I pendulos tecnicos 


Os graficos radiestesicos sao divididos em grupos: 

graficos para analise; 

graficos para dinamizagao, valorizagao ou materializagao radiestesica; 
graficos para reequilibrio ambiental e compensagao de energias deleterias; 
graficos emissores; 

graficos com aplicagao em magia e protegao. 
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alvez tao antiga quanto a civilizacao humana, a 
radiestesia chegou ate nossos dias como a 
melhor tecnica passivel de nos demonstrar 
porcoes do oculto, e ai coisa maravilhosa - sob 
vontade. 

No entanto a radiestesia encontrava-se enferma. 
mergulhada que estava no grosso caldo do esoterismo 
bissexto. O autor baseado no conhecimento do aparelho 
psiquico humano, apresenta pela primeira vez uma teoria 
moderna capaz de resolver o impasse a do dialogo entre o 
consciente e o inconsciente. 

Este livro tambem demonstra por meio de 
seqiiencias fotograficas a forma correta de operar, 
detalhando todos os exercicios pertinentes a disciplina, 
ensina a usar os instrumentos radiestesicos passo-a-passo, 
permitindo explorar a interface natural no ser humano, 
que capta manifestacoes sutis do mundo externo e por 
meio da tecnica radiestesica acessa esses conteudos. 




